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PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATIOH  CLIMATIC  SUFtWRIBS  (SOCS) 

REPLACED  THD  OTHER  USAFBTAC  PRODUCTS  OF  LONG  STARDIR6:  THE  RUSSMO  (REVISED 
URIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIOHS)  AMD  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATIOH  CLIMATIC  SWMARY).  RUSSWDS  AMD  LISOCS  ROW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARB  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 ‘S  AS  THE  "SFCSUH,"  OR  "SUBFACE  SUFMARY.’  THE 
ORIGINAL  'USSWO,*  OR  'UNIFORM  SUM1ARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,'  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  OUDUALLY  EVOLVED  INTO  THE  'RUSSHO'  AND  THE  'LISOCS.'  IT 
FINALLY  BECAME  THE  HEW  'SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES'  OR  'SOCS'  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC’S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUIMARIZB  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUMIARIBS  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A’S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATtON  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARE  THE  CROSSWIND  AND  HEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  BACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OP  THE  DATA,  AND  AM  EXPLANATION  OF  BOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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IBTRODUCTIOH 


SraTIOR  PERIOD  OF  RECORD. 

BOURLV  data:  OCT  81  -  SEP  91  (AIRmYS). 

SIMIARy  OP  DAY  DATA:  NOV  60  -  APR  70  (FULL  TIME). 

SUMMRY  OF  DAY  DATA:  HAY  70  -  SEP  91  (PART  TIME). 

HOURS  SUM4ARIZED:  0600  LST  THROUGH  2200  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUmARIBS  ARE  COMPILED  FROM  'HOURLY  OBSERVATIONS'  AND/ 

OR  SUMIARY  OF  DAY  DATA,'  DEPENDING  ON  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUHIARIZEO.  THE  TM3  SOURCES  ARB  DEFINED  IN  'TERMS  EXPLAINED.* 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TMO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OP  CEILING  AND  VISIBILITIES  IB  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL- 
UMt  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARB  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMIARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  CCHPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATICWAL 
SOURCES,  including  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  'SUMMARY  OF  DAY*  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTREMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARE  NOT  REFLECTED  IN  THESE  SUmARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVERT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUmARIZEO).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNCW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  'PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY'  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  'PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.* 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRBCIPITATI0I9:  A  TERH  TBAT  IHCLUDES  SOIB  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
BQUIVALSNT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 

TIME  OONVOmONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TINE 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUM1ARIBS  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


ROTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHCNTPALLS 


PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-HOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

BARD 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CEirrlGRADB  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

NSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEKPERKTURB 

NO. 

NUMBER 

BQ 

EQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OB  ST 

OBSTRUCTION 

FRZO 

FREEZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PRECIPITATION 

GB 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUWARY  OF  DAY 

OT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

RG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

FT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIKE 

WBAN 

AWS  FORM  lO/lOA 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUItlARy  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UTC  REPLACED  GMT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFFTAC  DERIVES  STATION  LATITUDB/LCWGITUDB  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  ST7TI0N  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  A'«S  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  BACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAT  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  BISTORT  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOO  FLIGHT  INPORKATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STftTIGIf  IK), 
on  SUMMARY 
723087 


STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


GEOGRAPHICAL  LOCATION  &  NAME 


Ft  Bustis/Felker  AAF^  VA 

Save 

Sana 

Sam 


Type 

of 

Station 


LATITUDE  LONGITUDE 


Jul  60 
Nov  61 
May  63 
May  70 


Nov  61 
Apr  63 
Apr  70 
Jan  89 


N  37  05 
Samem 
N  37  08 
S^une 


W  076  34 
Same 

W  076  37 
Same 


Date  of 
Change 


Nov  60 
Sep  63 
Mar  66 
Jan  72 
Jan  89 


SURFACE  WIND  BgUIPMBNT  INFORMATION 


Atop  control  tower 
Sam 

500 'fm  ctrln  rvfy  14  TO  point 


TYPE  OF 
TRANSMITTER 


AN/GMQ-11 

Saute 

Same 

AN/G«^20 

Sane 


TYPE  OF 
RECORDER 


HT  ABOVE 
GROUND 


REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 
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g;  s;  g;  g;  g; 


PPPPFPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPP 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRPRPR 
RRRRRRPRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRFRR 
FRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTpmrrr 

TTTTTTTTTT 

TT 

TS 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


AAAAAA 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

AA 

AAAAAAAii 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

AA 


A  -  1  -  1 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUmARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  PALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNCW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OP  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION 1  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MDRB  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OP  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SHONE  AND/OR  HAZE:  SMC^E,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  "NOW,  WHEN  REPOFTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  sprat:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION"  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAT,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  raAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  HAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATICHS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 


-  BY  BICTT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  ~  1  -  2 
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SPBCIFIBD  FHEHOHENA— PERCENT  OCCURRENCE  FRBQUENCy  (POP). 

TBIS  TABLE  IS  THE  ORLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SU)«1ARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SU^tlARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUWARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1;  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PRENOKBNA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
COHTINUEO  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCBOURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  CBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  ME.,  '!*  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  *.0*  IN  ANY  SUWARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCUPJffiNCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 
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OPBRATIRG  VOChncm  "A*  PERCERTAGB  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ASMOSPHERIC  PHENONENA 

OSAFETAC,  ASHBVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTION  miNBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN 


HOURS 

(I.ST) 

TSTMS 

LIQUID 

FRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4/OR 

HAZE 

BLOVING 

SNOW 

DUST 

&/0R 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

8.4 

.9 

2.8 

12.1 

20.2 

3.5 

.3 

36.0 

778 

09-11 

10.3 

.5 

1.9 

12.7 

17.3 

4.6 

.1 

34.7 

780 

12-14 

8.6 

.3 

2.1 

10.9 

14.2 

6.3 

31.4 

780 

15-17 

8.2 

.1 

2.3 

10.7 

12.0 

5.9 

28.6 

776 

18-20 

7.6 

.1 

2.1 

9.8 

13.1 

3.4 

26.4 

762 

21-23 

7.7 

1.0 

8.7 

12.9 

2.4 

.4 

24.4 

504 

ALL 

BOURS 

8.5 

.3 

2.1 

11.0 

15.1 

4.5 

.1 

30.6 

4380 

MONTH: 

FEB 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

11.0 

1.4 

12.4 

22.9 

4.1 

.3 

39.7 

711 

09-11 

11.3 

.8 

12.1 

15.8 

5.9 

33.8 

711 

12-14 

.3 

12.7 

1.1 

13.8 

13.8 

6.9 

34.5 

711 

15-17 

.1 

12.0 

2.3 

14.2 

14.6 

4.8 

33.6 

711 

18-20 

.4 

11.4 

2.0 

13.4 

15.8 

2.7 

31,8 

711 

21-23 

.2 

12.4 

3.2 

15.6 

14.3 

1.3 

31.2 

474 

ALL 

BOURS 

.2 

11.7 

1.7 

13.5 

16.3 

4.4 

.0 

34.3 

4029 

A  -  2  -  1 
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OPERATIlfS  VOaaiOH  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  SOURS  WITS  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC.  ASHEVILUS  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LSr  TO 

UTC:  +  5 

HONIB: 

MAR 

HOURS  1 
(lOT)  1 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

POG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLCMING 

SNCW 

DUST 

6 /OR 
SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

.3 

11.1 

.9 

.5 

12.5 

19.4 

3.9 

35.7 

795 

09-11 

9.6 

.9 

1.5 

11.9 

13.7 

4.5 

30.2 

795 

12-14 

.4 

9.9 

.4 

.9 

11.2 

10.1 

4.4 

25.7 

795 

15-17 

.6 

8.8 

.9 

9.7 

8.9 

4.5 

23.1 

795 

18-20 

1.1 

11.9 

.6 

12.6 

12.3 

4.0 

28.9 

795 

21-23 

1.1 

11.3 

.2 

.4 

11.9 

13.4 

2.5 

27.7 

530 

ALL 

BOUBS 

.6 

10.4 

.4 

.8 

11.6 

12.9 

4.1 

28.6 

4505 

MONTH: 

APR 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

.1 

6.8 

.4 

7.2 

20.7 

4.0 

31.9 

774 

09-11 

.1 

6.6 

6.6 

10.9 

5.3 

22.7 

774 

12-14 

.4 

5.8 

5.8 

7.1 

5.8 

18.7 

774 

15-17 

.6 

5.9 

.1 

6.1 

5.8 

5.5 

17.4 

775 

18-20 

.8 

7.1 

-5 

7.6 

7.0 

4.0 

18.6 

774 

21-23 

1.6 

8.8 

.4 

9.1 

9.1 

2.7 

21.0 

514 

ALL 

BOURB 

.5 

6.7 

.2 

7.0 

10.1 

4.7 

21.8 

4385 

A  -  2  -  2 


USAFKTAC/DS— 92/282  -  PagelS 


OraWriHG  lOCATIon  *a-  percentage  frequency  op  hours  mith  various  atmospheric  phenomena 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STEKriOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS  1 
(!«)  1 

1  T8IHS 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN  SAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

&/OR 

SAZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

&/0R 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSH 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

.3 

7.2 

7.2 

24.0 

11.2 

42.4 

783 

09-11 

.1 

6.0 

6.0 

12.3 

13.5 

31.8 

783 

12-14 

.3 

6.5 

6.5 

6.0 

14.3 

.1 

26.9 

783 

15-17 

1.0 

7.2 

.1 

7.3 

4.5 

13.5 

25.3 

783 

18-20 

3.8 

8.8 

8.6 

6.6 

12.1 

27.6 

783 

21-23 

3.6 

9.4 

9.4 

8.0 

7.9 

25.3 

522 

AU, 

HOURS 

1.5 

7.4 

.0 

7.4 

10.4 

12.4 

.0 

30.2 

4437 

MONTH: 

JUN 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

B 

3.4 

3.4 

17.2 

22.0 

42.6 

773 

09-11 

B 

1.9 

1-9 

3.3 

25.9 

31.2 

783 

12-14 

2.4 

2.4 

1.0 

26.7 

30.1 

783 

15-17 

Hi 

4.9 

.1 

5.0 

2.1 

26.2 

33.3 

778 

18-20 

5.3 

6.8 

6.8 

7.0 

22.5 

36.3 

768 

21-23 

5.0 

6.8 

6.8 

9.8 

18.2 

34.9 

499 

ALL 

SOURS 

2.5 

4.2 

.0 

4.2 

6.5 

24.0 

34.7 

4384 

A  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  A1MOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBBR: 

723087 

STATION  NAME: 

LST  TO  UPC:  + 

FORT  BUSTIS/FELRSR  AAF 
S 

VA 

PERIOD 

NONTH: 

OP  RECORD:  OCT  81 

JUL 

-  NOV  91 

HOURS  1 
(LST)  I 

1  T53NS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SNORE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

.1 

3.4 

3.4 

22.1 

34.2 

59.8 

783 

09-11 

3.2 

3.2 

5.7 

37.5 

46.3 

792 

12-14 

1.6 

4.2 

4.2 

3.0 

37.6 

44.9 

789 

15-17 

4.6 

5.9 

5.9 

3.9 

38.3 

48.2 

785 

18-20 

5.1 

5.0 

5.0 

6.4 

32.8 

44.3 

777 

21-23 

6.0 

5.8 

5.8 

10.2 

27.5 

43.4 

502 

KU. 

BOORS 

2.7 

4.5 

4.5 

8.4 

35.1 

48. 1 

4428 

MONTH; 

AUG 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

1.0 

4.1 

4.1 

29-7 

28.0 

61.8 

799 

09-11 

.1 

5.4 

5.4 

9.6 

30-0 

44.9 

801 

12-14 

1.2 

5.7 

5,7 

4.9 

33.8 

44.4 

801 

15-17 

3.6 

6.0 

6.0 

5.0 

34.9 

45.9 

800 

18-20 

5.4 

7.1 

7,1 

6.6 

32.1 

45.9 

798 

21-23 

4.1 

7-5 

7.5 

10.9 

25.2 

43.6 

532 

ALL 

HOURS 

2.5 

5-9 

5.9 

11.1 

31.0 

48.0 

4531 

A  »  2  -  4 
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OPERKrUQ  UXATIOR  'A'  pbrcehtabb  frequency  of  hours  with  various  atmospheric  phenomena 

OSAFEZAC,  ASBKV1U.B  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SaaZaK  imOER:  72308?  station  name:  fort  BUSTIS/FELKBR  AAP  VA  period  of  record:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO 

UTC:  +  5 

MONTH: 

SEP 

BOURS 

(lOT) 

TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBBZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SHORE 

C/OR 

HAZE 

BL0«aNG 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

.1 

6.7 

6.7 

30.3 

16.8 

53.8 

756 

09-H 

4.9 

4.9 

9.5 

23.4 

37.8 

756 

12-14 

.3 

5.3 

5.3 

4.9 

22.4 

32.5 

756 

15-17 

.8 

5.7 

5.7 

4.9 

23.8 

34.4 

756 

18-20 

.7 

6.8 

6.6 

8.9 

21.4 

37.0 

754 

21-23 

5.0 

5.0 

12.9 

16.7 

34.7 

502 

MX 

BOURa 

.3 

5.8 

5.8 

11.8 

21.0 

38.6 

4280 

MONTH; 

OCT 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

7-9 

7-9 

25.6 

8.5 

42.0 

786 

09-11 

5.6 

5.6 

10.4 

12.5 

28.5 

786 

12-14 

.1 

6.5 

6.5 

6.4 

11.1 

23.9 

786 

15-17 

.1 

5-7 

5-7 

6.9 

11-0 

23.6 

784 

18-20 

.6 

5.8 

5.8 

7.8 

10.5 

24.1 

781 

21-23 

.4 

5.4 

5.4 

11.0 

8-8 

25.2 

520 

ALL 

R»RS 

.2 

6.2 

6.2 

11.4 

10.5 

26.0 

4443 

A  -  2  -  5 
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omKnm  iocatioii 

USAFETAC,  ASHBVILLB  ttC 


PBFCEHTAGB  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOn  mJHKR:  72J087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LOT  TO  IfPC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


HOURS  1 
(lOT)  1 

1  TSTMS 

LIQUID 

FRBCIP 

FREBZ 

FRBCIP 

FROZEN  HAIL 

FRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BUMING 

SNCW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

.1 

7.5 

7.5 

23.1 

4.0 

34.6 

732 

09-11 

.5 

6.4 

6.4 

14.5 

7.7 

28.6 

732 

12-14 

6.7 

6.7 

8.6 

8.9 

24.2 

732 

15-17 

5.9 

.1 

6.0 

5.9 

7.0 

18.9 

730 

18-20 

6.7 

6.7 

7.3 

4.8 

18.8 

729 

21-23 

5.8 

5.8 

9.1 

4.1 

18.9 

486 

MJ. 

BOORS 

.1 

6.5 

.0 

6.6 

11.5 

6.2 

24.3 

4141 

MONTH: 

DEC 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

10.6 

.9 

11.5 

18.7 

3.6 

33.8 

775 

09-11 

.1 

9.5 

2.1 

11.6 

15,3 

5.7 

32.6 

777 

12-14 

7.9 

2.1 

10.0 

10.2 

6.9 

27.1 

772 

15-17 

8.0 

.1 

1.4 

9.6 

10.1 

7.0 

26.6 

762 

18-20 

.1 

5.5 

.1 

.4 

6.1 

8.7 

3.7 

18.5 

709 

21-23 

5.5 

.6 

6.2 

10,2 

2.8 

19.1 

470 

ALL 

aOURS 

.0 

8.0 

.0 

1.3 

9.4 

12.4 

5.1 

26.9 

4265 

A  -  2  -  6 
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OPBRMriHO  lOCATIOII 
USAFKtAC,  hSBBVlVLB  RC 


FBRCBRTKGB  FRBgUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

maicm  number:  72306?  STKTION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LOT  TO 

OTC:  ♦  5 

HOURS: 

ALL 

NOIRB  1 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN  BAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4/OR 

RAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAN 

8.5 

.3 

2.1 

11.0 

15.1 

4.5 

.1 

30.6 

4380 

FEB 

.2 

11.7 

1.7 

13.5 

16.3 

4.4 

.0 

34.3 

4029 

N» 

.6 

10.4 

,4 

.8 

11.6 

12.9 

4.1 

28.6 

4505 

APR 

.5 

6.7 

.2 

7.0 

10.1 

4.7 

21.8 

4385 

MAI 

1.5 

7.4 

.0 

7.4 

10.4 

12.4 

.0 

30.2 

4437 

JUN 

2.5 

4.2 

.0 

4.2 

6.5 

24.0 

34.7 

4384 

JUL 

2.7 

4.5 

4.5 

8.4 

35.1 

48,1 

4428 

AW 

2.5 

5.9 

5.9 

11.1 

31.0 

48.0 

4531 

8BP 

.3 

5.8 

5.8 

11.8 

21.0 

38.6 

4280 

OCI 

.2 

6.2 

6.2 

11.4 

10.5 

28.0 

4443 

NC7V 

.1 

6.5 

.0 

6.6 

11.5 

6.2 

24.3 

4141 

DBC 

.0 

8.0 

.0 

1.3 

9.4 

12.4 

5.1 

26.9 

4265 

ANNUAL 

.9 

7.1 

.1 

.5  .0 

7.7 

11.5 

13.7 

.0 

,0 

32,9 

52208 

A  -  2  -  7 
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OPBRATIIIO  LOCATlOn  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUGARY  OF  DAY  DATA 


SATIOn  miMBER: 

723087 

STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF 
LST  TO  UTC:  ♦05 

VA 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

6011-9109 

:  ALL 

HCMIB 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLCMING 

SNCM 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

.8 

33.8 

3.0 

11.3 

39.4 

37.0 

23.6 

1.8 

54.3 

829 

FEB 

2.2 

37.0 

1.6 

11.9 

.3 

42.1 

37.3 

24.7 

.8 

53.1 

765 

MM 

5.7 

39.0 

.7 

5.3 

-1 

40.7 

36.3 

25.3 

.1 

53.6 

853 

APR 

8.1 

39.1 

.1 

1.2 

.5 

39.4 

32.5 

25.5 

53.9 

827 

MAT 

15.8 

42.1 

.9 

42.1 

41.7 

41.8 

66.2 

808 

JUll 

19.9 

36.1 

.5 

36.1 

42.4 

55.0 

72.1 

795 

JUL 

26.8 

41.9 

.3 

41.9 

45.8 

63.0 

78.4 

800 

AUO 

22.4 

38.1 

.2 

38.1 

47.9 

60.6 

77.0 

817 

SEP 

7.3 

30.7 

30.7 

48.4 

52.5 

68.5 

769 

OCT 

3.6 

29.9 

29.9 

46.1 

38.1 

61.3 

777 

ROV 

1.6 

30.6 

1.3 

30.7 

37.2 

27.6 

52.0 

756 

08C 

1.1 

34.3 

.8 

6.1 

36.2 

35.0 

22.6 

.4 

51.2 

791 

AIWIRKL 

9.7 

36,1 

.5 

3,1 

,2 

37.4 

40.6 

38.3 

.3 

61.8 

9587 

A  -  3  -  1 
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GPBRKrillO  UXIIVnON  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  TOUNDERSTORMS 

USAFKCAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


8MI0R  NUMBER: 

723087 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  + 

FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA 

5 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  NOV 

HOURS  1 
(LOT)  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

03-05 

06-08 

.3 

.1 

.3 

.1 

.1 

1.0 

.1 

.1 

09-11 

.1 

.1 

.1 

.5 

.1 

12-14 

.3 

.4 

.4 

.3 

.9 

1.6 

1.2 

.3 

.1 

15-17 

.1 

.6 

.6 

1.8 

4.4 

4.6 

3.6 

.8 

.1 

18-20 

.4 

1.1 

.8 

3.8 

5.3 

5.1 

5.4 

.7 

.6 

.1 

21-23 

.2 

1.1 

1.6 

3.6 

5.0 

6.0 

4.1 

.4 

MX 

HOURS 

.2 

.6 

.5 

1.5 

2.5 

2.7 

2.5 

.3 

.2 

.1 

.0 

Tooa. 

OHS 

1  4380 

4029 

4505 

4385 

4437 

4384 

4428 

4531 

4280 

4443 

4141 

4265 

A  -  4  -  1 
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OPEKKTIlfG  I.OCKriOH  "A*  PERCEirEAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOR  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


PBBROMBHA  | 

i  CALM 

VARIABLE 

270  -  009 

010  -  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

Tsms 

LIQUID 

PRBCIP 

13.9 

27.3 

28.7 

14.7 

8.6 

6.7 

373 

FRKBZ11I6 

PRBCIP 

40.0 

33.3 

13.3 

13.3 

15 

FROZER 

PRBCIP 

12.6 

36.8 

27.4 

5.3 

12.6 

5.3 

95 

P06 

24.2 

30.1 

19.3 

8.8 

12.2 

5.4 

662 

FOO  WITH  VIS 
OB  1/2  HILB8 

22.5 

29.3 

20.7 

9.2 

13.0 

5.2 

617 

TOTAL  OBS 

1  665 

0 

1130 

525 

244 

445 

409 

3418 

MOimi:  FEB 

HOURS:  ALL 

T8TMS 

14.3 

28.6 

28.6 

14.3 

14.3 

7 

LIQUID 

PRBCIP 

11.2 

21.7 

33.5 

IP. 7 

14.9 

8.0 

475 

FBBBZIRO 

PRBCIP 

FROKBR 

PRBCIP 

6.8 

29.7 

43.2 

8.1 

5.4 

6.8 

74 

POO 

20.0 

22.6 

29-1 

8.8 

12.5 

7.0 

656 

FOO  WITB  VIS 
OB  1/2  NILBS 

17.7 

23.1 

30.7 

8.6 

12.5 

7.5 

616 

TOTAL  OBS  1 

1  531 

0 

956 

504 

326 

522 

400 

3239 

A  -  5  -  1 
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OPERATIIIG  UXJkTION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

U8APETAC,  ASHEVILLE  RC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SCATIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

*■  5 

MONTH:  MAR 

HOURS:  ALL 

PBEIVCMBNA  | 

CMH 

VARIABLE 

270  -  009 

010  -  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

T81MS 

4.0 

16.0 

16.0 

20.0 

32.0 

12.0 

25 

LIQUID 

PRBCIP 

8.7 

17.4 

35.1 

21.9 

12.1 

4.7 

447 

FRSBEINO 

PRBCIP 

5.6 

94.4 

18 

PWOgHN 

PRBCIP 

21.6 

75.7 

2.7 

37 

FOG 

15.8 

20.1 

30.2 

18.7 

10.6 

4.6 

583 

POG  vrra  VIS 

GB  1/2  HILBS 

14.2 

20.8 

31.1 

19.0 

10.2 

4.7 

557 

vmj.  OHS  I 

1  455 

0 

1079 

587 

511 

684 

439 

3755 

MDIfTH:  APR  HOURS:  ALL 


TS»S 

8.3 

4.2 

4.2 

33.3 

25.0 

25.0 

24 

LIQUID 

PRBCIP 

9.8 

23.2 

26.8 

14,1 

18.5 

7.6 

276 

PRKBSIIIG 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

40.0 

40.0 

20.0 

10 

FOG 

23.6 

18.7 

24.5 

14.6 

15.3 

3.2 

444 

FDG  WllB  Via 
G8  1/2  HILBS 

23.2 

18.7 

24.9 

14.0 

15.9 

3.3 

422 

lODU.  OBS  1 

1  407 

0 

1104 

406 

578 

688 

439 

3622 

A  -  5  -  2 
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OPKRMrillG  UXATIOH  'A*  PBRCEKTAGB  FBEQUBHCY  OF  OCCURREHCBS  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  AS8BVIUS  RC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HCURLY  OBSERVATIONS 


SiaunOH  NUffiBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTCs 

♦  5 

MONTH:  MAY 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

1  CALM 

VRRIABLB 

270  -  009 

010  -  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

TS1!MS 

10.1 

27.5 

11.6 

5.8 

34.8 

10.1 

69 

LiguiD 

PRBCIP 

FREBZXPG 

PRBCIP 

FROZBR 

PRBCIP 

7,9 

17.5 

28.2 

14.6 

21.1 

10.7 

280 

FOG 

19.8 

12.8 

22.6 

14.1 

23.5 

7.2 

460 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILBS 

19.3 

13.0 

22.9 

14.3 

23.3 

7.3 

455 

TQTRL  OBS  I 

1  458 

0 

846 

374 

509 

896 

537 

3620 

MONTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

T9IH8 

11.9 

25.7 

10.1 

11.0 

31.2 

10.1 

109 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZmO 

PRBCIP 

PROZBR 

PRBCIP 

8.8 

14.0 

23.7 

19.3 

21.1 

13.2 

114 

FOG 

22.6 

12.2 

10.8 

11.1 

20.6 

14.6 

287 

FOC  WITH  VIS 
08  1/2  NILES 

22.7 

12.2 

18.9 

11.2 

20.6 

14.3 

286 

TOTAL  t«S  { 

1 

0 

768 

370 

511 

873 

719 

3652 

A  -  5  -  3 
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OPERKTIHG  location  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  REvX>R0:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

*  5 

MONTH:  JUL 

HOURS:  ALL 

FHBHOHENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

270  -  009 

010  -  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

Tsms 

10.8 

17.5 

6.7 

20.0 

23.3 

21.7 

120 

LIQUID 

PRBCIP 

21.4 

13.7 

22.1 

15.3 

13.0 

14.5 

131 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

34.8 

14.7 

10.3 

7.6 

9.2 

23.4 

368 

FOG  WXtB  VIS 
GS  1/2  MILES 

34.8 

14.7 

10,3 

7.6 

9.2 

23.4 

368 

TOTAL  OBS  1 

1  523 

0 

847 

306 

329 

757 

782 

3544 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

13.3 

13.3 

13.3 

15.0 

25.7 

19.5 

113 

LIQUID 

PRBCIP 

16.2 

17.6 

30.9 

18.6 

5.4 

11.3 

204 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

31.0 

23.5 

19.0 

10.0 

6.3 

10.2 

490 

roc  WITH  VIS 

CB  1/2  MILES 

31.0 

23.4 

19.1 

10.1 

6.4 

10.1 

487 

TOTAL  OBS  I  632  0  782  526  512  680  674  3806 


A  -  5  -  4 
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OPERATIHG  lOCATIOn  ’A"  pbfckbtagb  frequency  of  occurrences  of  atmospheric  phenomena 

USAFEraC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC; 

♦  5 

MONTH ;  SEP 

HOURS;  ALL 

PBENCISNA  1 

CAIM 

VARIABLE 

270  -  009 

010  -  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

TSXMS 

42.9 

14.3 

28.6 

14.3 

14 

LIQUID 

PRBCIP 

15.6 

20.7 

38.0 

10.1 

8.0 

7.6 

237 

frbezihg 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

37.5 

18.8 

20.8 

9.4 

6.8 

6.6 

499 

POO  WITH  VIS 
OB  1/2  MILES 

36.9 

18.6 

21.3 

9.4 

7.0 

6.8 

488 

TOTAL  OBS  1 

1  702 

0 

619 

679 

; 

499 

479 

3430 

MC3irrH:  OCT 

HOURS:  ALL 

THIKS 

11. 1 

33.3 

33.3 

22.2 

9 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZINO 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

9.2 

15.4 

36.3 

21.2 

11.4 

6.6 

273 

FOC 

28.0 

16.7 

21.8 

15.5 

11.9 

6.2 

504 

FOQ  WITH  VIS 

OB  1/2  NILBS 

26.2 

17.4 

22.7 

15.7 

12.0 

6.0 

484 

TOTAL  OBS  I 

1  704 

0 

914 

575 

402 

639 

376 

3610 

A  -  5  -  5 
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OPBWaillG  UXATIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEERC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

+  5 

MONTH:  NOV 

HOURS:  ALL 

PBBIKMBRA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

270  -  009 

010  •  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

T8»S 

40.0 

20.0 

40.0 

5 

IaIQUIO 

PRBCIP 

5.5 

22.5 

27.3 

21.4 

19.2 

4.1 

271 

FREBZIHO 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

100.0 

1 

POO 

35.9 

17.2 

15.1 

B.O 

17.4 

6.3 

476 

FOG  WITH  VIS 
CaS  1/2  MILES 

31.2 

18.7 

16.6 

8.3 

18.5 

6.7 

433 

IDIAL  OSS  1 

1  679 

0 

802 

395 

269 

605 

403 

3153 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TSIMS 

100.0 

LIQUID 

PRBCIP 

13.9 

24.9 

22.6 

18.8 

11.0 

8,7 

345 

FREEZING 

PRBCIP 

50.0 

50.0 

2 

FROZEN 

PRBCIP 

4.9 

23.0 

68.9 

3.3 

61 

FOG 

26.0 

23.0 

16.8 

11.3 

15.3 

7,5 

530 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  NILES 

24.0 

24.4 

17,6 

11.8 

15.2 

7.0 

500 

TOIRL  OBS 

1  567 

0 

909 

445 

217 

450 

505 

3093 

A  -  5  -  6 
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OPKIUVniM;  lOCKTIOH  *A*  FERCERTAGB  FRKQUEHCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFSnC,  ASHBVILUt  HC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELEER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

tST  TO  UTC:  ♦  5  MONTHS:  ALL 


PUEKUMEIIA  1 

1  CAUf 

VARIABLE 

270  -  009 

010  -  069 

070  -  129 

130  -  209 

210  -  269 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

11.9 

19.9 

9.5 

14.5 

27.8 

16.5 

497 

LIQUID 

PRECIP 

11.4 

20.5 

30.2 

16.6 

13.4 

7.9 

3426 

FREEZING 

PRECIP 

22.9 

65.7 

5.7 

5.7 

35 

FROZEN 

PRECIP 

8.6 

29.9 

47.1 

5.0 

5.8 

3.6 

278 

FOG 

26.2 

20.0 

21.3 

11.5 

13.1 

7.9 

5959 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  KZLBS 

24.8 

20.3 

22.0 

11.7 

13.3 

7.9 

5713 

TOTAL  OBS  { 

1  6734 

0 

10756 

5692 

4860 

7738 

6162 

41942 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECtPITATIOIV,  StIOWFALL,  StKM  DEPTB  SUM1ARIBS 
ALL  TABLES  IE  PART  B  ARB  CREATED  FROH  SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCBMT  OOCURISRCB  FREQUBECY. 

TEBSE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOEFALL  AND  SROE  DEPTH.  DATA  IS  SUmARIZBD  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUMMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PHRCEItr  OP  OATS  WITH  NO  AMOUffTS,  PBRCEffT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OP  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUM1ARIRS  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  INDICATES  ONE  CR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

HORTBLT  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MOffTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARB  SWMARIZBD  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSBRVKTIOHS.  AN  ASTERISK  <*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
TRAN  90%  OP  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCGMPLETB  MONTBS/YKARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROH  COMPLETE 
NONTHS/TBARS  ONLY.  ”.00-  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  -.0”  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH* 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNCW  DEPOH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHCW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  BACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(5)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOKPLETB  MONTHS.  *.00”  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
".0"  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  *0”  MEANS  NO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/SHOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  TEAR. 

THIS  SUW1ARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-TEAR  DURING  THE  PERIOD  OP  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-TEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNOW-YEAK,  BY  MONTH,  AND  BY  OAT.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUNI  69  OF  AWS  FORKS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  ”.0”  OR  ‘TRACE”  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  QfTRY  COLUraV  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 
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mjTB  1.  IF  TOB  MINIMUM  AMOUNT  RECORDED  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  MDRD  "ntACB*  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMR. 


NOTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ORLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARE  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUETS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARB  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
HORB  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATXORS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  BAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUW1ARIBS,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  TEE  GREATEST  AMOUITT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

ROIE  S.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUmARY  OF  DAY 
INCUIDBO  HAIL. 

ROTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS; 


AIR  FORCE 

THRNIGH  1945:  0800  LST 
JAR  1946  TO  MAY  1957 :  1230  LST 
JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 
THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JUN  1952  TO  MAY  1957:  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NOTE  7.  24-BOUN  PRECIPITATION  (INCLUDING  SHCMFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  ROT  REFLECT  TRUE  24-HOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-BOUR  AMOUNTS  MAY  HOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  "MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT"  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAY  HOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CORVBRBIOHS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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OraWriHQ  lOCATIOn  'A'  PERCEATAGB  FREQUBNCy  OF  OCCUFRBHCE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USAFBEAC,  ASBBVIU.B  HC  FROM  SUMKARy  OF  DAY  DATA 

gaaXOK  miHBBR:  723087  STATION  NAME:  FCWT  BUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 


LST  TO 

UTC:  +05 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

:  ALL 

AHDUNTS 

(iHcass) 

JAII 

FEB 

KBR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

NQRB 

53.6 

52.5 

53.0 

55.0 

51.4 

55.6 

49.6 

55.1 

65.2 

64.4 

61-2 

57.5 

56.1 

TRACE 

10.5 

10.7 

11.6 

12.7 

13.2 

9.0 

10.3 

12.6 

8.0 

10.5 

10.6 

10.2 

10.9 

.01 

2.3 

2.2 

2.0 

2.9 

1.1 

2.7 

2.4 

2.0 

2.1 

1.9 

2.3 

1.8 

2.1 

.02-.05 

6.2 

5.1 

5.2 

6.6 

7.3 

5.7 

6.3 

5.2 

3.6 

3.5 

5.3 

4.7 

5.4 

.06-. 10 

3.0 

4.8 

3.5 

3.5 

4.1 

4.1 

5.1 

2.5 

2.3 

3.6 

2.7 

3.4 

3.5 

.11-.2S 

8.2 

7.5 

6.3 

6.5 

7.9 

6.2 

6.7 

6.4 

5.0 

4.6 

4.7 

6.4 

6.4 

.26-. 50 

8.4 

6.3 

8.8 

5.1 

5.5 

6.5 

6.5 

5.5 

4.1 

4.B 

5.5 

6.4 

6.1 

.51-1.00 

5.1 

8.4 

5.9 

4.7 

6.0 

6.1 

7.5 

5.9 

3.6 

4.0 

4.8 

6.8 

5.7 

1.01-2.50 

2.7 

2.4 

3.6 

3.0 

3.1 

3.6 

5.2 

4.6 

4.9 

2.7 

2.8 

2.6 

3.4 

2.51-5.00 

.1 

.1 

.1 

.6 

.5 

.4 

.2 

1.0 

.1 

.1 

.3 

5.01-10.00 

.1 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DATS  mtB 

HKM  MfTS 

35.9 

36.7 

35.4 

32.4 

35.4 

35.4 

40.1 

32.3 

26.8 

25.1 

28.2 

32.2 

33.0 

toEja.  no.  OP 
OBSBRVKncnS 

829 

765 

853 

828 

839 

825 

831 

848 

799 

808 

786 

822 

9833 
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OPBRATIMO  UXKrim  'A* 
USAFBTAC,  ASBBVUXB  NC 


TOTAL  HOlfTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUmARY  OP  DAY  DATA 


SIATZOR  miOBR:  723087  STATION  IfAHB:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA 

LST  TO  WTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

cxrr 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

.83 

2.16 

2.99* 

61 

2.53 

5.85 

4.69 

2.42 

6.59 

4.70 

3.79 

4.57 

2.18 

5.30 

1.92 

4.94 

49.48 

62 

4.41 

2.57 

4.51 

3.23 

2.62 

7.20 

8.74 

1.65 

3.61 

.78 

4.78 

3.08 

47.18 

63 

2.58 

2.76 

3.38 

.86 

4.39 

9.51 

2.21 

1.99 

3.81 

.61 

4.22 

2.66 

38.98 

64 

3.61 

5.21 

1.83 

2.75 

1.34 

1.19 

6.90 

2.75 

6.61 

4.46 

1.63 

4.10 

42.38 

65 

2.00 

1.50 

3.46 

2.35 

.29 

4.67 

4.52 

1.07 

.80 

1.35 

.23 

.58 

22.82 

66 

4.20 

3.46 

1.58 

2.95 

7.47 

4.08 

3.04 

2.58 

4.17 

.98 

1.21 

2.57 

38.29 

67 

2.42 

4.37 

2.18 

1.58 

3.10 

2.97 

5.59 

7.69 

2.61 

1.16 

1.99 

5.77 

41.43 

60 

2.76 

1.01 

3.22 

3.16 

2.38 

3.66 

3.02 

2.60 

2.35 

2.07 

3.06 

3.14 

32.43 

69 

2.45 

2.70 

3.93 

2.21 

.55 

5.76 

12.39 

6.54 

4.15 

1.56 

2.22 

4.37 

48.83 

70 

1.47 

3.30 

4.03 

3.56 

4.74 

3.55 

7.82 

1.86 

3.82 

1.82 

3.53 

2.55 

42.07 

71 

2.82 

4.31 

3.12 

2.03 

7.15 

2.98 

6.70 

4.71 

6.42 

9.16 

3.06 

2.33 

54.79 

72 

2.57 

4.92 

3.04 

3.41 

6.88 

5.50 

4.94 

3.17 

11.64 

5.87 

4.08 

4.22 

60.24 

73 

2.69 

3.92 

5.82 

4.26 

3.79 

4.06 

3.61 

6.91 

1.79 

3.27 

1.68 

5.69 

47.49 

74 

3.58 

4.06 

3.85 

2.70 

2.83 

4.18 

3.46 

6.89 

5.01 

.67 

.87 

3.03 

41.13 

75 

5.35 

3.90 

7.43 

3.33 

3.12 

2.10 

10.71 

4.40 

12.19 

3.23 

2.16 

3.37 

61.29 

76 

3.67 

1.93 

2.93 

.51 

2.72 

2.46 

2.63 

1.79 

7.11 

5.23 

1.79 

3.15 

35.92 

77 

3.43 

1.93 

3.57 

1.92 

3.95 

3.07 

3.06 

6.17 

1.48 

5.07 

4.76 

3.39 

41.80 

78 

5.18 

1.17 

5.62 

3.58 

5.76 

3.63 

4.26 

6.35 

1.86 

.27 

5.46 

3.68 

46.82 

79 

6.75 

4.02 

4.28 

4.74 

7.55 

6.37* 

4.22* 

4.63* 

11.43* 

1.73* 

6.24* 

1.37* 

63.33* 

80 

4.36* 

1.96* 

4.12* 

3.73* 

2.49* 

.57* 

2.70* 

1.32* 

1.32* 

4.38* 

1.95* 

1.65* 

30.55* 

81 

.60* 

2.78* 

2.17* 

2.75* 

4.22* 

5.81* 

4.83* 

4.58* 

5.33* 

3.36* 

1,15* 

5.38* 

42.96* 

82 

4.04* 

2.62* 

5.12* 

2.14* 

2.80* 

4.21* 

3.13* 

8.88* 

1.88* 

3.28* 

4.25* 

3.87* 

46.22* 

83 

1.31* 

4.62* 

4.52* 

5-62* 

3.28* 

3.61* 

1.01* 

1.25* 

4.16* 

4.08* 

4.49* 

4.74* 

42.69* 

84 

3.62* 

3,00* 

5.76* 

4.03* 

5.21* 

2.77* 

6.20* 

1.51* 

1.12* 

1.42* 

1.00* 

1.94* 

37.58* 

85 

3.57* 

3.59* 

2.37* 

.51* 

3.61* 

3.76* 

12.77* 

2.15* 

8.01* 

2.28* 

3.85* 

1.09* 

47.56* 

86 

3.24* 

2.84* 

1,11* 

.75* 

1.42* 

1.52* 

4.02* 

8.40* 

.69* 

1.74* 

1.45* 

5.92* 

33.10* 

87 

8.29* 

2.48* 

3.53* 

3.83* 

2,21* 

8,53* 

1-76* 

2.88* 

4.11* 

1.56* 

3.34* 

3.57* 

46.09* 

88 

2.66* 

3-94* 

4.17* 

3.13* 

9.77* 

2.93* 

4.20* 

6.28* 

3.08* 

2.77* 

4.10* 

.65* 

47.68* 

89 

2.29* 

6.73* 

7.13* 

5.64* 

4.31* 

5.48* 

3.36* 

6.57* 

4.75* 

3.23* 

3.85* 

2.60* 

55.94* 

90 

2.66* 

3.56* 

3.03* 

2.90* 

5.05* 

2,48* 

5.57* 

5.85* 

2.17* 

2.39* 

1.53* 

2.89* 

40.08* 
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OratKTIIia  LOCKnON  'A'  total  monthly  prbcipitaticm  amounts  in  inches 

USAFKEAC,  ASHBVILLS  HC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


aXATIOII  HUMBER:  7230S7  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 


L8T 

TO  UTC:  *05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

jah 

FBB 

HAR  APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

91 

4.92* 

1.10* 

4.69*  3  26* 

1.10« 

2.19* 

9.45* 

7.18* 

2.84* 

36.73* 

LEAST 

1.47 

1.01 

1.58 

.51 

.29 

1.19 

2.21 

1.07 

.80 

.27 

.23 

.58 

22.82 

ORBASSSI 

8.29 

6.73 

7.43 

5.64 

9.77 

9.51 

12.77 

8.88 

12.19 

9.16 

6.24 

5.92 

63.33 

NEAR 

3.39 

3.31 

3.81 

2.71 

4.06 

4.18 

5.41 

4.09 

4.53 

2.94 

2.60 

3.41 

44.08 

NEDIAR 

2.82 

3.46 

3.57 

2.75 

3.79 

3.86 

4.39 

3.79 

3.82 

1.95 

2.16 

3.15 

42.23 

8D 

1.311 

1.390 

1.416 

1.068 

2.300 

1.935 

2.915 

2.193 

3.236 

2.437 

1.509 

1.256 

9.375 

IDEAL  OBS 

829 

765 

853 

828 

839 

825 

831 

848 

799 

808 

796 

922 

9033 

THE  SREKTEST  VALUE  OF  12.77  OCCURRED  OH  07/85 

NOTE:  •ms  VALUE  IS  BASED  OR  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBWVTIIIG  USCKTlOm  *A* 
USNFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


EXTRB4B  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUmARY  OP  DAY  DATA 


STATIOII  mjMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 

LST  TO  ores  *05  MONTH:  ALL  HOURS;  ALL 


TBW 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

.29 

1.31 

1.31* 

61 

.74 

2.14 

1.08 

.98 

2.12 

1.20 

1.84 

1.87 

1.39 

2.43 

.94 

1.20 

2.43 

62 

1.84 

.94 

1.31 

1.05 

.62 

1.46 

1.75 

.67 

1.67 

.56 

1.63 

1.07 

1.84 

63 

.54 

.76 

.94 

.31 

2.33 

4.87 

1.03 

.69 

2.71 

.31 

1.40 

.84 

4.87 

64 

.81 

1.24 

.46 

1.01 

.63 

.45 

1.80 

.96 

2.70 

1.29 

.77 

1.06 

2.70 

65 

.66 

.42 

1.25 

.60 

.14 

2.03 

1.57 

.54 

.28 

1.22 

.19 

.58 

2.03 

66 

1.10 

.84 

-57 

1.13 

2.64 

.93 

2.48 

.86 

1.36 

.58 

.42 

.86 

2.64 

67 

.65 

1.18 

.63 

.69 

1.66 

1.00 

1.68 

2.33 

1.28 

.52 

.62 

1.33 

2.33 

68 

1.19 

.60 

1.04 

1.58 

.88 

.96 

.72 

.93 

1.28 

1.39 

.79 

1.26 

1.58 

69 

1.19 

.76 

1.20 

1.01 

.19 

1.98 

4.16 

1.61 

1.43 

1.22 

1.04 

1.09 

4.16 

70 

.46 

1.22 

.82 

.95 

3.55 

1.18 

2.71 

.53 

2.00 

.44 

1.72 

.85 

3.55 

71 

.90 

1.' 

.94 

1.30 

1.30 

.80 

1.36 

1.96 

2.79 

2.47 

1.22 

1.23 

2.79 

72 

.83 

•  .<4 

1.21 

1.59 

2.28 

1.82 

2.06 

1.27 

5.24 

1.98 

1.20 

1.36 

5.24 

73 

i.ij 

1.79 

1.58 

.97 

.82 

1.04 

1.30 

2.49 

1.50 

2.70 

1.21 

1.52 

2.70 

74 

68 

.95 

1.01 

1.13 

.85 

1.75 

1.32 

1.66 

1.80 

.48 

.24 

.91 

1.80 

75 

1.66 

.87 

1.53 

2.01 

.57 

.94 

2.92 

1.94 

3.13 

.82 

1.64 

,98 

3.13 

76 

1.97 

1.30 

1.40 

.49 

.72 

1.25 

.84 

.84 

1.81 

1.81 

.58 

.82 

1.97 

77 

1.09 

.80 

.96 

,67 

1.22 

1.64 

.91 

2.04 

.66 

1.52 

1.90 

.75 

2.04 

78 

1.35 

.60 

1.32 

1.53 

1.25 

1.07 

2.00 

1.71 

1.49 

.16 

1.23 

.97 

2.00 

79 

2.23 

1.18 

1.91 

1.44 

1.34 

4.63* 

1.52* 

1.84* 

4.81* 

.44* 

3.52* 

.50* 

4.81* 

80 

.97* 

.59* 

1.15* 

1.03* 

1,18* 

.40* 

.86* 

.60* 

.53* 

2.05* 

.93* 

.55* 

2.05* 

81 

.32* 

.72* 

-90* 

.68* 

2.63* 

3.35* 

1.87* 

1.13* 

2.47* 

1.70* 

.43* 

2.01* 

3.35* 

82 

2.05* 

.70* 

1.35* 

.69* 

1.44* 

1.12* 

1.01* 

3.89* 

1.05* 

1.64* 

2.30* 

1.95* 

3.89* 

83 

.34* 

1.79* 

1.66* 

2.44* 

1.02* 

.87* 

.78* 

.35* 

1.46* 

1.15* 

1.90* 

.93* 

2.44* 

84 

1.10* 

.88* 

1.31* 

1.60* 

2.22* 

1.22* 

1.74* 

.50* 

.34* 

.65* 

.54* 

1.06* 

2.22* 

85 

1.40* 

l-ll* 

.73* 

.23* 

1.14* 

1-08* 

6.59* 

1.34* 

4,86* 

.97* 

1.20* 

.80* 

6.59* 

86 

1.57* 

.64* 

-40* 

.20* 

.65* 

1.28* 

1.31* 

1.84* 

.53* 

.87* 

.44* 

2.16* 

2.16* 

87 

4.16* 

1.37* 

1.11* 

1-05* 

.95* 

1-75* 

.68* 

.82* 

1.56* 

.53* 

1.76* 

1.14* 

4.16* 

88 

1.21* 

1.12* 

2.55* 

.71* 

4-30* 

1.18* 

2.29* 

2.35* 

1.85* 

1.07* 

1.83* 

.36* 

4.30* 

89 

.66* 

2.67* 

2.01* 

1.37* 

1.49* 

.90* 

1.55* 

2.48* 

1.29* 

1.27* 

1-36* 

1.05* 

2,67* 

90 

1.02* 

1.35* 

1.17* 

.79* 

2.42* 

1.56* 

1.73* 

1.84* 

1.03* 

.95* 

.57* 

.73* 

2.42* 
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OPERKTIIIG  U)CATIOn  'A'  EXTREME  DAILY  PRECIPITATIOB  AMOUNTS  IN  INCHES 

USATEXMC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

SCATIOH  miWBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 


LST  TO  UTC:  ^05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TSMI 

JAR 

FEB 

MAR  APR 

HAY 

Jim 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

91 

1.05* 

.43* 

1.36*  2.30* 

.65* 

1.00* 

2.39* 

2.68* 

.77* 

2.68* 

ICriAL  OBS 


4.16 

2.67 

2-55 

2.44 

4.30 

4.87 

6.59 

3.89 

5.24 

2.70 

3.52 

2.16 

6.59 

829 

765 

853 

828 

839 

825 

831 

848 

799 

BOB 

786 

822 

9833 

THE  eimxrtaT  value  of  6.59  occurred  on  07/23/85 


ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTR  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATI1I6  UXJITIOH  'A* 
USAFEXAC^  ASSBVILLB  RC 

PERCERTAGB  PBEQUERCf  OF  OCCimRKNCB  OF 
PROM  SUmARY  OP  DAY  DATA 

SNCWFALL  IN  INCHES 

SlXnCII  mjHBBR: 

;  723087 

STATION 

LST  TO 

RAHE:  PORT  BUSTIS/FELKER  AAF 
UTC:  405 

VA 

PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 

MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

AHOURTS 

(IRCHBS) 

JAR 

FEB 

KAR  APR  HAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV 

DEC 

ANN 

RORB 

S7.2 

87.1 

94.2  99.0  100.0  100.0 

100.0 

100.0 

100.0  100.0  98.7 

93.8 

96.7 

TftACB 

6.3 

6.9 

4.1  .7 

1.1 

3.6 

1.9 

0.1-0. 4 

1.6 

1.2 

.2 

.1 

1.1 

.3 

0.5-1. 4 

1.9 

2.7 

.2  .2 

.5 

.5 

1.5-2. 4 

1.2 

.4 

.6 

.5 

.2 

2. 5-3. 4 

.6 

.5 

.4 

.4 

.2 

3. 5-4. 4 

.5 

.4 

.1 

.1 

4. 5-6. 4 

.4 

.5 

.1 

.1 

6.5-10.4 

.4 

.3 

.1 

.1 

10.5-15.4 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DATS  WITH 

HBAS  AMTS 

6.5 

6.0 

1.6  .2 

.1 

2.6 

1.4 

TOTAL  HO.  OF 

OBSKRVKTIOIIS 

829 

765 

852  828  839  825 

831 

848 

799  808  786 

822 

9832 

B  -  3  -  1 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page39 


OPBMSIHG  lOCKnOR  ‘A’  TOTAL  HOHTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 

LST  TO  UTC:  *05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

.0 

TRACE 

TRACE* 

61 

5.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

7.4 

62 

10.9 

2.1 

5.1 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.4 

22.5 

63 

1.6 

5.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.0 

64 

1.6 

6.4 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

10.4 

65 

13.8 

9.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

23.7 

66 

17.3 

1.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.5 

20.9 

67 

4.3 

8.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

14.4 

68 

.5 

,3 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.1 

6.2 

69 

TRACE 

TRACE 

7.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.4 

70 

2.4 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.2 

71 

TRACE 

2.0 

7.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.4 

72 

.0 

.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.4 

73 

2.8 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

1.0 

4.8 

74 

.0 

.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

75 

1.5 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.5 

76 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1,3 

1.3 

77 

7.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

7.6 

78 

1.0 

8.4 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

12.5 

79 

.4 

7.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

7.8* 

80 

7.6* 

9.4* 

6.1* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.2* 

23.3* 

81 

TRACE* 

.0* 

.4* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

2.5* 

2.9* 

82 

2.4* 

-0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

1.0* 

3.4* 

83 

-0* 

7.6* 

.0* 

2.0* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

9.6* 

84 

TRACE* 

-5* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.5* 

85 

5.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.6* 

7.1* 

86 

13.4* 

4.5* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

17.9* 

87 

3.3* 

7.0* 

TRACE* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

10.3* 

88 

3.9* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.5* 

5.4* 

89 

.0* 

5.0* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

4.3* 

9.3* 

90 

.0* 

TRACE* 

.0* 

TRACE* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

B  -  3  -  2A 


USAFBTAC/DS--92/282  -  Page40 


OPSRATIilG  LOCATION  'A'  TOTAL  MONTHLY  SNCWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  SU»IARY  OF  DAY  DATA 

STAnON  HUKBER:  723087  STATION  NAMR:  FORT  EUSTIS/FELKKR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 

LST  TO  UTC:  +05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

1  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

91 

.0* 

TRACK* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

LEAST 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

GREATEST 

17.3 

9.9 

7.4 

2.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.4 

23.7 

MEAN 

3.7 

3.0 

1.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

9.0 

MEDIAN 

1.6 

1.8 

TRACE 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

7.4 

8D 

5.105 

3.387 

2.509 

.000 

.000 

.000 

.000 

-000 

.000 

.000 

.092 

1.321 

7.246 

TOTAL  OBS 

829 

765 

852 

828 

839 

825 

831 

848 

799 

808 

706 

822 

9832 

THE  GREATEST  VALUE  OP  17.3  OCCURRED  ON  01/66 

NOTE:  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  VaiB  LESS  TOM  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

B  -  3  -  2B 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page41 


OPERKTIlra  lOCKTIOR  'A'  EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

IfSAFBXAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELEER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 

L3T  TO  UIC:  405  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

PEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

.0 

TRACE 

TRACE* 

61 

4.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

4.0 

62 

7.0 

2.1 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.9 

7.0 

63 

1.1 

4.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.3 

64 

1.6 

2.7 

1.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

1 

.0 

.0 

.4 

.0 

2.7 

65 

6.6 

9.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

9.6 

66 

7.3 

.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

lRACi% 

1.9 

7.3 

67 

4.3 

7.0 

TRACE 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

7.0 

68 

.3 

.3 

2.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.1 

3.1 

69 

TRACE 

TRACE 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.9 

70 

1.0 

1.4 

.0 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.4 

71 

TRACE 

2.0 

7.4 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

7.4 

72 

.0 

.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.4 

73 

2.3 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.9 

2.3 

74 

.0 

.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

75 

1.5 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.5 

76 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

1.0 

77 

2.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

.0 

2.6 

78 

1.0 

6.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.0 

79 

.4 

5.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

5.5* 

80 

6.4* 

5.0* 

6.1* 

.0* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.2* 

6.4* 

81 

TRACE* 

.0* 

.4* 

,0* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.5* 

2.5* 

82 

2.3* 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.0* 

2.3* 

83 

.0* 

4.3* 

.0* 

1.4* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

4.3* 

84 

TRACE* 

.5* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.5* 

85 

2.3* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.5* 

2.3* 

86 

6-0* 

4.0* 

TRACE* 

TRACE* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

6.0* 

87 

3.0* 

6.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

6.0* 

88 

3.6* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.5* 

3.6* 

89 

.0* 

3.0* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

3.4* 

3.4* 

90 

.0* 

TRACE* 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

B  -  3  -  3A 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page42 


OPBBKrlKG  LOCATION  'A'  EXTREME  DAILY  SNCWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUHttRY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELXER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  6011'9109 


LST 

TO  OTC:  *05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

91 

.0* 

TRACE* 

.0*  .0* 

.0* 

.0* 

*0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

GREATEST  7.3  9.6  7.4  1.4  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .4  3.9  9.6 


TOTAL  DBS  |  829  765  852  828  839  825  831  848  799  808  786  822  9832 


THE  GREATEST  VALUE  OF  9.6  OCCURRED  ON  02/14/65 

NOTE:  *TEE  VALUE  IS  BASHI  ON  A  NONTB  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  38 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Fage43 


CPKRHTIHO  UX»TIOn  'A'  PBRCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 

USAFBXKC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMHARY  OF  DAY  DATA 

StATIOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 

LST  TO  UTC:  *0S  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(IHCBBS) 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

OUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

HCHE 

85.9 

87.8 

96.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

94.4 

97.1 

TRACE 

4.0 

3.3 

1.5 

.1 

.1 

3.6 

1.0 

1 

4.1 

2.5 

.6 

1.1 

.7 

2 

2.2 

2.5 

.2 

.4 

.4 

3 

1.3 

.8 

.5 

.5 

.3 

4-6 

1.8 

2.2 

.2 

.3 

7-12 

.5 

,9 

.2 

.1 

13-24 

.2 

.0 

25-38 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WITH 

HEAS  AMIS 

10.1 

8.9 

1.8 

1.9 

1.9 

TOTAL  HO.  OP 
OB8ERVATIOHS 

829 

765 

853 

828 

839 

025 

831 

848 

799 

808 

786 

822 

9833 

B  -  4  -  1 


USAFETAC/DS--92/282  -  Fage44 


OPBmTll«9  ItOCATIOfI  *A* 
OSAFE!X3lC»  ASHEVILLE  IfC 


EXTREME  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
PROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  IIUHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 


LST  TO  OTC 

:  *05 

MONTHS 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

0 

TRACE 

TRACE* 

61 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

62 

7 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

63 

1 

4 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

0 

0 

0 

4 

64 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

65 

7 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

66 

13 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

67 

4 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

8 

68 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

69 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

70 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

71 

TRACE 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

72 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

73 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

74 

0 

TRACB 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

75 

2 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

76 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

77 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

78 

TRACS 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

79 

0 

6 

0 

0 

0 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

6* 

80 

6* 

5* 

12* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

12* 

81 

0* 

0* 

1* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

1* 

82 

5* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

1* 

5* 

83 

0* 

3» 

0* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

3* 

84 

0* 

0* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

85 

4* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

4* 

86 

5» 

5* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

5* 

87 

3* 

6* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

0* 

6* 

88 

4* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

4* 

89 

0* 

3* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

3* 

3* 

90 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

B  -  4  -  2A 


USAFBTAC/DS— 92/282  -  Page45 


EXTREME  DAILY  SHOW  DEPTH  AMOUHTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

BnaiOK  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-9109 


LST  TO 

UTC?  405 

MOfTTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB  MAR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

91 

0* 

TRACE* 

0*  0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

SREKTESr  I  13*  12*  12*  TRACE*  0*  0*  0*  0*  0*  0*  TRACE*  3*  13* 


TOTAL  OBS  I  829  765  853  828  839  825  831  848  799  808  786  822  9833 


THE  6RBATEST  VALUE  OP  13  OCCURRED  OR  01/30/66 

ROTE:  *TRB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


OPERATIRG  LOCATION  'A' 
08APEIAC,  ASHEVILLE  NC 
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OremTlIIQ  LOCATIOR  'A* 
USAFBtAC,  ASBBVILLB  IIC 


FIRST  AND  LAST  DAYS  OP  OCCURRENCE  BY  SNOW<-YEAR 
FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA 

8130101  mJHBBR:  723087  STXTION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  6011-9109 

SNOW-YEAR;  1  AUG  -  31  JUL 


SNCH-TBAR 

FIRST 

OKJmLL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEFTB 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNCWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNCW  DEPTH 

60  - 

61 

DEC  12 

JAN  21 

JJUI  22 

FEB  08 

FEB  08 

FEB  03 

61  - 

62 

HOV  19 

JAN  01 

JAR  02 

MAR  07 

MAR  07 

MAR  07 

62  - 

63 

MOV  05 

DEC  11 

DEC  21 

FEB  27 

FEB  26 

FEB  28 

63  - 

64 

DEC  11 

JAN  12 

JAR  13 

APR  01 

MAR  30 

FEB  29 

64  - 

65 

nov  30 

NOV  30 

JAR  16 

MAR  20 

FEB  15 

FEB  17 

65  - 

66 

DEC  21 

JAN  15 

JAR  16 

MAR  06 

FEB  02 

FEB  10 

66  • 

67 

nw  29 

DEC  23 

DEC  25 

MAR  17 

FEB  10 

FEB  11 

67  - 

68 

inv  30 

DEC  23 

DEC  23 

MAR  13 

MAR  01 

MAR  01 

68  - 

69 

now  12 

DEC  07 

DEC  08 

MAR  09 

MAR  09 

MAR  10 

69  - 

70 

DEC  01 

JAN  07 

JAR  07 

FEB  25 

FEB  25 

FEB  04 

70  - 

71 

DEC  26 

FEB  04 

FEB  01 

MAR  27 

MAR  26 

MAR  28 

71  - 

72 

FEE  17 

FEB  19 

APR  08 

FEB  19 

72  - 

73 

■W  22 

JAN  06 

JAR  09 

MAR  22 

FEB  27 

JAN  14 

73  - 

74 

DEC  11 

DEC  11 

MAR  25 

FEB  04 

74  - 

75 

DEC  09 

JAN  20 

JAR  21 

MAR  03 

MAR  02 

JAN  21 

75  - 

76 

DEC  21 

FEB  03 

76  - 

77 

Kff  08 

DEC  06 

JAR  05 

FEB  18 

JAN  24 

JAN  25 

77  - 

78 

IfOV  26 

JAN  09 

FEB  03 

MAR  07 

MAR  03 

MAR  03 

78  - 

79 

JMI  06 

JAN  31 

FEB  07 

MAR  15 

FEB  20 

FEB  21 

79  - 

80 

JW  04 

JAN  07 

JAR  07 

MAR  03 

MAR  03 

MAR  05 

80  - 

81 

DEC  29 

DEC  29 

MAR  19 

MAR  20 

MAR  19 

MAR  19 

81  - 

82 

DEC  18 

DEC  16 

JAR  15 

MAR  15 

JAN  15 

JAN  20 

82  - 

83 

DEC  13 

DEC  13 

DEC  13 

APR  19 

APR  19 

FEB  11 

83  - 

84 

JAM  19 

FEB  06 

MAR  07 

FEB  06 

84  - 

85 

DEC  05 

JAN  10 

JAR  11 

JAN  28 

JAN  28 

JAN  29 

85  - 

86 

DEC  20 

DEC  20 

JAR  28 

APR  23 

FEB  15 

FEB  15 
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OPERMriRG  lACKnOH  'A'  FIRST  AMD  LAST  DAYS  OF  OCCURREMCB  BY  SNOW-YEAR 

USAFKIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


snnaH 

RUmBR: 

723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/PELKER 

AAF  VA 

PERIOD  OF 

RECORD:  6011-9109 

SNOW- YEAR: 

1  AUG  -  31  JUL 

FIRST 

FIRST 

FIRST 

LAST 

LAST 

LAST 

SMDHFALL 

HERSURABLB 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SIVH-TBAR 

SlfOilFALL 

SRCW  DEPIB 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTH 

86  - 

87 

JAN  22 

JAR  22 

JAN  26 

MAR  19 

FEB  le 

FEB  20 

87  - 

88 

ROW  12 

JAR  07 

JAR  08 

MAR  21 

JAN  08 

JAN  15 

88  - 

89 

DEC  09 

DEC  09 

FEB  21 

APR  11 

FEB  27 

FEB  2B 

89  - 

90 

DEC  08 

DEC  08 

DEC  08 

APR  04 

DEC  20 

DEC  11 

90  - 

91 

DEC  27 

FEB  27 

•BDIAH-OKTE  DEC  11  JAR  07  JAN  12  HAH  IS  FEB  20  FEB  16 
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g;  B;  i;  & 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAIUUi 
AAAAMAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RPRRRIUIR 
RR2UWRRRR 
VR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


OTlTm'riT 

TiTjrrrmT 

TT 

TT 

IT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


CCCCCC 
CCCCCCCC 
CC  CC 

CC 
CC 
CC 
CC 

CC  CC 

CCCCCCCC 
CCCCCC 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SUM4ARIES 


PEAK  WINDS. 

tBESE  TABLES  ARE  CREATED  FROH  SWMARF  OF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 
OIRBCTICNIS  ARB  TO  16  CCMPASS  POINTS  PROM  THE  BECINHINS  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SIBWARIZED  BY  MONTH  FOR  BACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  NONTBLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  yEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUtWARY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUmARIZB)  BY  MOITIB,  FOR  ALL 
TEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  *CALM,'  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  ’1-4  KNOT’  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUltlARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAR  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HCURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVABIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  FEBCBNT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SEdOES  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  ’CALM'  AND  ’VARIABLE’  WINDS  ARE 
GIVER  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  FBHCENTAGBS,  KEANS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARE  PRINTED  BELOW  BACH  SUWIARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILING/VISIBILITY  COHDITIORS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 


WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  BQUAL  TO  1/Z  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  SB  GREATER  THAN  (E<  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  IBIS  CONDITION  IS  NOT  MET,  THEN  THE  FOLLCWIHO  CONDITION  IS  TESTED: 

WREN  THE  CEILING  IS  6EBAXER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  BQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  -  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OPERATIlfO  UX»TIOII  'A' 
USAFBTAC,  ASBBVlUiB  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


31ATI0II  IfUHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  6309-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JM 

PBB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

63 

SSB  26 

HE  32 

W  42 

E  40 

W  *42 

64 

W  54 

WRW  51 

SW  52 

W  43 

SSW  30 

NNW  43 

NNB  36 

SSW  38 

NNB  41 

E  48 

W  36 

NNW  42 

W  54 

65 

imw  43 

W  49 

SW  35 

SSW  37 

NW  35 

NNB  43 

W  32 

W  38 

B  35 

SS  36 

NW  38 

N  40 

W  49 

66 

W  42 

SH  48 

NSW  39 

W  40 

RNE  38 

ESB  39 

HE  31 

SW  30 

SB  36 

N  32 

SW  46 

WNW  45 

SW  48 

67 

SW  48 

W  43 

NW  50 

NW  37 

W  55 

NW  36 

SW  34 

NB  31 

ENE  40 

SW  37 

N  37 

N  37 

W  55 

68 

B  40 

W  *28 

W  *30 

RW  32 

E  38 

W  39 

29/  31 

29/  25 

18/  20 

28/  31 

06/  38 

21/  42 

21/*42 

69 

03/  33 

33/  34 

02/  31 

22/  27 

20/  26 

35/  45 

34/  35 

02/  34 

34/  24 

22/  29 

30/  40 

35/  35 

35/  45 

70 

31/  41 

36/  35 

34/  35 

27/  46 

31/  26 

25/  53 

18/  43 

09/  29 

27/  48 

32/  32 

25/  40 

11/  46 

25/  53 

71 

27/  49 

21/  46 

22/  43 

36/  38 

28/  29 

17/  28 

30/  34 

01/  34 

07/  32 

09/  34 

02/  31 

32/  43 

27/  49 

72 

31/*30 

32/  16 

19/  29 

05/  36 

05/  30 

33/  42 

33/  33 

32/  20 

26/  32 

09/  30 

19/  29 

29/  36 

33/*42 

73 

17/  24 

02/  30 

27/  39 

27/  31 

30/  32 

19/  30 

31/  31 

25/  23 

18/  25 

15/  31 

21/  35 

25/  39 

27/  39 

74 

31/  36 

19/  51 

27/  41 

24/  34 

29/  38 

11/  33 

27/  40 

20/  29 

34/  28 

33/  29 

29/  34 

11/  39 

19/  51 

75 

23/  47 

19/  32 

30/  40 

27/  49 

34/  32 

02/  29 

34/  27 

27/  29 

24/  26 

34/  29 

25/  32 

30/  30 

27/  49 

76 

a6/*34 

27/  34 

31/  43 

36/  35 

28/  38 

07/  30 

07/  30 

29/  31 

27/  25 

24/  31 

32/  35 

29/  34 

31/*43 

77 

28/  41 

28/  34 

28/  36 

22/  37 

30/  36 

29/  55 

01/  32 

04/  40 

09/  22 

31/  28 

24/  32 

22/  34 

29/  55 

79 

24/  54 

29/  34 

20/  34 

06/  50 

23/  34 

32/  38 

02/  20 

14/  28 

02/  23 

04/  24 

33/  22 

32/  32 

24/  54 

79 

23/  36 

31/  25 

32/  32 

28/  39 

27/  42 

29/«29 

20/*24 

34/*38 

17/*34 

211*20 

17/*20 

35/*34 

27/*42 

00 

31/»26 

33/*25 

29/»34 

35/*31 

24/*32 

24/*23 

23/*26 

121*21 

21/*20 

ll/*24 

291*11 

111*20 

29/*34 

81 

29/*27 

ll/*38 

34/«39 

32/*33 

30/»36 

20/»25 

25/*34 

03/*26 

29/*2g 

02/*31 

111*20 

22/*l* 

34/*39 

82 

25/»30 

01/*28 

05/*23 

30/«43 

36/*23 

23/*36 

34/*26 

29/*29 

06/*23 

04/*38 

lB/*25 

17/*30 

30/*43 

83 

34/«27 

05/*38 

06/«31 

16/*29 

01/*27 

21/*26 

121*12 

121*21 

34/*26 

211*1* 

24/*21 

25/*52 

25/*52 

84 

32/*32 

12/»39 

23/*33 

30/*28 

26/»61 

30/*30 

31/*31 

21/*22 

02/»19 

32/*19 

211*2* 

33/*19 

26/*61 

85 

32/*30 

15/*26 

31/*31 

21/*24 

35/*22 

02/*35 

13/*46 

23/*10 

34/*44 

10/*26 

13/*44 

31/*22 

13/*46 

86 

01/*30 

36/*24 

24/*37 

30/*36 

25/*23 

30/*42 

34/*31 

34/*29 

24/*26 

021*21 

33/*30 

07/*30 

30/*42 

87 

28/*43 

32/*40 

01/*34 

07/*31 

221*22 

211**2 

211*20 

36/*27 

2*1*2* 

1*1*20 

33/*26 

34/*39 

28/*43 

88 

30/*31 

04/*40 

21/^29 

24/*33 

25/»32 

02/»24 

24/*40 

18/*26 

19/*18 

35/*22 

28/*24 

30/*39 

04/*40 

89 

33/*32 

32/»27 

29/*34 

21/*34 

221*21 

27/«30 

33/*20 

31/*26 

19/*26 

31/*18 

32/*34 

23/*33 

29/*34 

90 

27/*32 

22/*27 

32/*24 

36/»29 

31/*30 

20/* 32 

33/*30 

291*21 

27/*28 

25/*37 

34/»22 

20/*25 

25/»37 

91 

30/*21 

25/*30 

32/*28 

32/*26 

221*21 

33/*25 

29/*33 

36/*24 

101*2* 

29/*33 
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OTERKTinC  UXATIOR  'A' 
USAFKUC,  ASBBVILLB  IfC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SlffMARY  OF  DAY  DATA 


StATIOli  HUMBER:  723087 


STATIC*  HAKE:  FORT  EUSTIS/FKLKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  6309-9109 
NONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


ANN 


26/  61 


8752 


THB  PEAK  WIND  OP  61  FROM  26/  OCCVRRSD  OH  OS/OS/84 

HOTB:  ‘TBR  VALUE  IS  BASED  C*  A  HOirTB  WITH  LESS  THAN  90«  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

$TBB  VALUE  IS  100  C*  OREKTER  WITH  LESS  THAN  90%  C*  DATA  AVAILABLE  FOR  THB  MONTH 
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OPBRATIHG  LOCATIOH  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT^^*'  -rKSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASHEVILX^  HC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  01  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


OlRBCnOR  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

mi 

10.7 

2.3  .2 

18.9 

6.0 

6.0 

020-040 

4.6 

1.1 

8.9 

5.6 

6.0 

050-070 

.5 

2.5 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

.8 

.3 

2.3 

5.1 

4.5 

110-130 

.3 

1.5 

4.4 

4.0 

140-160 

.3 

.2 

2.1 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

2.8 

6.4 

4.1 

4.0 

200-220 

3.6 

.2 

5.2 

5.7 

6.0 

230-250 

2.3 

1.8 

.2 

4,3 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

2.8 

.8  .2 

5.6 

6.4 

6.0 

290-310 

2.3 

2.3 

2.1  .5 

7.2 

7.8 

8.0 

320-340 

1.8 

2.3 

1.8  .2 

6.1 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.2 

//////////// 

TOTALS 

1  27.9 

32.5 

9.3  1.1 

100.0 

4.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  610 
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OPBRATIlfG  LOCATIOII  *A*  FERCERTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NIMBBR:  723087  STATIOIf  NAME:  PORT  EUSTIS/FBLKSR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS;  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(OBGREBS)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.4 

9.1 

3.1 

16.6 

6.6 

6.0 

020-040 

2.8 

5.5 

1.5 

9.8 

6.4 

6.0 

050-070 

1.5 

2.4 

.5 

4.4 

5.7 

6.0 

(K)  080-100 

1.6 

1.6 

.5 

3.7 

5.6 

5.0 

110-130 

.5 

.7 

1.1 

4.4 

5.0 

140-160 

.8 

1.3 

2.1 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

3.9 

3.1 

.5 

7.5 

5.0 

4.0 

200-220 

2.8 

4.4 

1.3 

8.5 

6.1 

6.0 

230-250 

2.4 

1.3 

.8 

4.6 

6.0 

4.0 

(W)  260-280 

2.6 

2.1 

2.3 

.5 

7.5 

7.4 

6.0 

290-310 

2.8 

2.9 

3.3 

.3 

9.3 

7.4 

6.0 

320-340 

4.1 

4.9 

2.8 

.5 

12.2 

6.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

OD 

i/niiiimi 

TGrCALS 

30.2 

39.3 

16.6 

1.3 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  615 
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opBMrnie  uxxncm  ■**  pbrcbhtagb  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBIAC,  ASBKVIIiB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


MIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIGII  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

B 

2.4 

13.0 

6.3 

6.0 

020-040 

B 

1.8 

7.6 

7.1 

8.0 

050-070 

1.8 

2.4 

,7 

4.9 

6.0 

5.5 

(E)  080-100 

2.1 

1.5 

.3 

3.9 

5.1 

4.0 

110-130 

.8 

.7 

.3 

1.8 

5.5 

6.0 

140-160 

1.8 

1.0 

.5 

3.3 

4.8 

3.5 

(8)  170-190 

3.1 

4.1 

.3 

7.5 

5.4 

5.0 

200-220 

3.1 

4.2 

1.3 

8.6 

6.2 

6.0 

230-250 

2.1 

3.7 

1.3 

7.2 

6.4 

6.0 

(W)  260-280 

2.3 

2.9 

2.4 

.3 

8.0 

7.6 

7.0 

290-310 

3.6 

6.2 

5.0 

.3 

.2 

15.3 

7,8 

8.0 

320-340 

3.9 

6.8 

2.8 

13.5 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

C3UJf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

TOtlU.S 

29.0 

45.5 

19.1 

.6 

.2 

100.0 

6.Z 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  61S 
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OPBRATIIIG  lOCKTION  "A*  PERCEOTAGB  FBEQUBNCY  OF  OCCUBREHCB  SURFACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSraC,  ASBBVIU2  HC  FRCH  BOURLy  OBSERVATIONS 

SIATiai  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELICER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

MT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.6 

4.4 

1.3 

10.4 

5.6 

5.0 

020-040 

2.0 

3.6 

1.5 

7.1 

6.3 

6.0 

050-070 

2.0 

2.8 

.3 

5.1 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

3.8 

2.8 

6.6 

4.1 

4.0 

110-130 

2.5 

1.0 

.2 

3.6 

4.3 

4.0 

140-160 

2.0 

.7 

1.0 

3.6 

5.4 

4.0 

(S)  170-190 

4.0 

1.3 

.5 

5.8 

4.4 

4.0 

200-220 

3.3 

4.3 

1.0 

8.6 

5.8 

6.0 

230-250 

2.8 

4.8 

.8 

.2 

B.6 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.5 

3.6 

1.6 

.3 

.3 

7.4 

8.3 

8.0 

290-310 

3.0 

5.9 

2.8 

.3 

12.0 

7.3 

8.0 

320-340 

3.3 

4.9 

3.0 

.2 

11.4 

6.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.9 

//////////// 

TOIALS 

34.8 

40.1 

14.0 

1.0 

.3 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  607 


C  -  4  -  4 
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OPERMTHie  LOCKTICR  *A'  PERCERTAGK  FRBQUEUCY  OP  OCCUSKEHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEXAC,  ASBBVIU^  HC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOR  RUmER:  723087  STATION  RAMS:  FORT  BUSTIS/FBLXBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

1ST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOR  1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(DBGREBS)  { 

1  1-4 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

■I 

4.6 

1.0 

9.9 

5.3 

5.0 

020-040 

B 

1.0 

6.7 

6.1 

6.0 

050-070 

B 

Bj 

4.1 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

6.2 

3.3 

3.0 

110-130 

B 

B 

.3 

3.8 

3.6 

2.5 

140-160 

1.9 

1.4 

-7 

3.9 

5.7 

6.0 

(8)  170-190 

3.8 

1.2 

.5 

5.5 

4.1 

4.0 

200-220 

4.1 

3.2 

.7 

8.0 

4.8 

4.0 

230-250 

2.2 

2.4 

.3 

5.0 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

2.1 

2.4 

.2 

.2 

4.8 

5.8 

5.0 

290-310 

1.2 

3.2 

X.2 

.5 

.2 

6.3 

8.2 

8.0 

320-340 

1.7 

2.4 

2.1 

.2 

6.3 

7,5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.6 

//////////,'/ 

TOTALS 

33.3 

28.1 

8.0 

.7 

.2 

.2 

100.0 

3.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  58S 
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CH’EM^TIIIG  LOCATIOn  "A*  PBRCEtfTAGB  FREQUBRCY  OF  OCCUKRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSXAC,  ASBRVXLLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SWIdf  mJHBER:  723087  STATION  NAMEr  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(M)  350-010 

3.4 

4.9 

2.8 

11.1 

6.7 

7.0 

020-040 

2.8 

3.4 

.8 

7,0 

5.6 

6.0 

050-070 

.8 

.8 

.3 

1.8 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

2.6 

2.6 

3.0 

3.0 

110-130 

2.3 

.5 

2.8 

3.3 

3.0 

140-160 

1.3 

2.3 

.5 

4.1 

6.1 

6.0 

(8)  170-190 

3.1 

1.0 

.5 

4.7 

4.3 

4.0 

200-320 

4.4 

2.6 

7.0 

3.8 

3.0 

230-250 

1.3 

2.6 

.3 

4.1 

5.3 

6.0 

(W)  360-280 

1.6 

3.8 

1.6 

.3 

6.2 

7.3 

6.5 

390-310 

2.6 

2.6 

1.3 

.5 

7.0 

7.0 

7.0 

330-340 

1.0 

1.6 

1.6 

.5 

.3 

4.9 

8.9 

7.0 

VMtIABLS 

1 

CALM 

iiiiiiiimiiuiiiiiiiiniiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiinmmiiiiiiiii 

36.5 

//////////// 

TOTALS 

27.2 

25.1 

9.7 

1.3 

,3 

100.0 

3.7 

5.0 

TOTAL  IIUKBBR  OF  OBSERVATIONS  386 


C  -  4  -  6 
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OPERATIIiO  lOCATIOR  *A’  PKRCBUTAGB  FRSQUERCY  OF  OCCURRSNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

DSAFRAC,  ASBEVILLB  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

Sfoaicm  miMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

1ST  TO  arcs  *  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOR  1 

1  l-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20>24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCRBES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.3 

7.0 

2.1 

.0 

13.5 

6-1 

6.0 

020-040 

2.3 

4.3 

1.3 

7.9 

6.2 

6.0 

050-070 

1.8 

1.8 

.3 

3.9 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

2.6 

1.5 

.2 

4.3 

4.3 

4.0 

110-130 

1.7 

.5 

.2 

2.4 

4.2 

4.0 

140-160 

1.6 

1.1 

.5 

3.1 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

3.6 

2.3 

.4 

6.3 

4.6 

4.0 

200-220 

3.1 

3.8 

.8 

7.7 

5.5 

6.0 

230-250 

2.3 

2.8 

.6 

.0 

5.7 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

2.0 

2.8 

1.5 

.3 

.1 

.0 

6.6 

7.2 

6.0 

290-310 

2.6 

3.9 

2.7 

.4 

.1 

9.7 

7.6 

8.0 

320-340 

2.8 

4.0 

2.4 

.2 

,0 

9.4 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

auji 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.5 

//////////// 

TOTALS 

30.7 

35.8 

13.0 

-9 

.2 

100.0 

4.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3418 
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OPBRATIlfG  LOCATIOir  *A* 
USAFmC,  ASBBVILLB  MC 


PBRCBRTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BCXJRLY  OBSERVATIONS 

SIKTlCm  mJHESR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FEX.KBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CKTEOCRT  A:  CBILIHG  200  BVT  I.BSS  TBAH  1500  FEBT  W11H  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0600  METERS). 

ABD/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCnOR  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KMOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGRBBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.9 

10.5 

2.2 

IB. 6 

6.0 

6.0 

020-040 

2.4 

11.2 

3.5 

17.1 

7.1 

7.0 

050-070 

2.6 

2.6 

5.3 

4.6 

4.5 

(B)  080-100 

2.2 

3.1 

.9 

6.1 

5.9 

5.5 

110-130 

1.1 

.4 

.9 

2.4 

6.1 

5.0 

140-160 

1.5 

1.1 

.2 

2.8 

5.7 

4.0 

(8)  170-190 

3.1 

.9 

.4 

4.4 

4.8 

4.0 

200-220 

2.0 

1.3 

3.3 

4.5 

4.0 

230-250 

2.0 

-7 

2.6 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

2.0 

.2  .2 

2.6 

7.1 

5.0 

290-310 

1.8 

4.6 

.4  .4  .2 

7.4 

7.4 

7.0 

320-340 

4.4 

8.8 

3.7  .4 

17.3 

7.1 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.8 

//////////// 

TOrXSUiS 

1  29.4 

47.2 

12.4  1.0  .2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

457 

C  -  4  -  8 
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OPBIWTIIK  UXATIOR  ’A'  PBRCERTAGB  FRBQUEIICY  OF  OCCURKEHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

osAnrac,  ASHEviLU  nc  from  bourly  opssrvatiqns 

ETAXIOII  miBSR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD-  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


OIKBCTIOII  1 
(DB0REB8)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.2 

6.3 

2.3 

16.7 

5.2 

5.0 

020-040 

3.1 

4.3 

1.2  .2 

8.9 

6,1 

6.0 

050-070 

1.6 

2.1 

.2  .3  .2 

4.3 

6.6 

5.0 

(8)  080-100 

1.4 

,7 

2.1 

3.9 

3.5 

110-130 

1.4 

.3 

.3 

2.1 

4.1 

3.0 

140-160 

2.3 

.3 

.5  .5 

3.7 

6.7 

4.0 

(8)  170-190 

3.0 

3.7 

.3 

7.0 

4.9 

5.0 

200-220 

4.0 

2.4 

1.6 

8.0 

5.5 

4.5 

230-250 

2.1 

1.6 

3.7 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

.7 

2.3 

.9 

3.8 

7.0 

6.0 

290-310 

.9 

.7 

1.7 

3.3 

7.8 

10.0 

320-340 

2.4 

1.7 

2.3  .3  .2 

7.0 

7.9 

8.0 

VMUABLB 

1 

CAUI 

imiiiniiinmimiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiniminmii 

29.6 

//////////// 

TOXAZ;^ 

1  31.1 

26.4 

11.3  1.3  .4 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  miHBBR  CT  OBSERVATIONS  575 

C  -  4  -  9 
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opsmniiB  locMaion  ’A*  pbrcertagb  FRsgusNcy  of  occurrence  surface  wind  dirbctioh  versus  wind  speed 

USAFRAC,  ASBEVIUS  HC  FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS 

annOH  number:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LSI  TO  UIC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.5 

7,3 

3.3 

.3 

17.5 

6.4 

6.0 

020-040 

1.4 

4.7 

1.7 

7.9 

6.9 

6.0 

050-070 

2.8 

3.1 

,7 

.5 

7.2 

6.4 

5.0 

(B)  oeo-100 

2.6 

3.0 

.5 

6.1 

5.3 

6.0 

110-130 

1.2 

.3 

1.6 

4.6 

4.0 

140-160 

2.4 

.9 

,7 

.3 

4.4 

6.1 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

2.8 

.9 

5.6 

5.8 

5.0 

200-220 

2.1 

5.1 

2.8 

9.9 

7.0 

7.0 

230-250 

3.3 

2.6 

1.4 

.2 

7.5 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

4.0 

2.3 

.9 

.2 

7.3 

5.2 

4.0 

290-310 

3.0 

2.3 

1.6 

.2 

7.0 

6.1 

5.5 

320-340 

4.7 

3.8 

2.6 

.2 

.5 

11.9 

7.0 

6.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3 

//////////// 

TOTALS 

35.9 

37.9 

17.4 

1.9 

.5 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  573 


C  -  4  -  10 
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oramcrim:  ijocktioh  'a*  pbrcektagb  frbquercy  op  occuhfehce  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

OaAFBCAC,  A3HBVILU  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SEKTIOM  NIIHBBR:  723087  STATION  RAHB:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TD  UTC:  *  5  MOlTTa:  FEB  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OniECTIOR  1 
(DBCaVES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

vriND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.9 

4.4 

1.6 

.2 

11-0 

5.7 

5.0 

020-040 

2.3 

4.7 

1.4 

.4 

8.8 

6.7 

6.0 

050-070 

1.1 

3.7 

.9 

.2 

5.8 

6.8 

7.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.9 

.4 

.2 

3.5 

6.4 

6.0 

110-130 

1.2 

1.2 

.4 

2.8 

5.1 

5.0 

140-160 

2.1 

1.4 

.5 

4.0 

5.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

3.7 

1.4 

7.7 

6.1 

6.0 

200-220 

2.8 

4.9 

3.7 

11.4 

7.2 

7.0 

230-290 

2.5 

3.9 

2.1 

8.4 

6.9 

7.0 

(H)  260-280 

1.8 

2.1 

1.1 

.4 

5.3 

7.6 

8.0 

290-310 

3.3 

8.1 

3.2 

.4 

14.9 

7.1 

7.0 

320-340 

4.2 

5.3 

2.8 

.2 

.5 

13.0 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

OUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.5 

//////////// 

TOTALS 

29.9 

45.3 

19.5 

2.0 

.5 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAI,  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  571 
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OPEmTIHG  lACKTlOH  ’A*  PBACBNTAGB  FREgUEHCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEnC.  ASBEVnif  NC  FROH  BOURLy  OBSERVATIONS 

SIKnOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

b-9 

10-14  15- 

19 

%aND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.6 

5.1 

1.1 

.2 

10.9 

5.5 

5.0 

020-040 

.9 

4.0 

1.4 

6.3 

7.2 

6.5 

050-070 

1.9 

1.9 

3.9 

4.7 

4.5 

(B)  080-100 

3.7 

5.8 

.2 

9.6 

5.4 

5.0 

110-130 

1.8 

2.6 

.4 

.2 

4.9 

6.1 

6.0 

140-160 

1.9 

2.1 

.5 

.2 

4.7 

5.8 

5.0 

(8)  170-190 

3.3 

2.3 

1.2 

6.6 

5.7 

5.0 

200-220 

1.8 

6.0 

2.5 

10.2 

7.4 

8.0 

230-250 

1.6 

3.5 

.9 

.2 

6.1 

6.7 

7.0 

(W)  260-280 

1.6 

2.5 

1.4 

.7 

.2 

6.3 

8.0 

7.0 

290-310 

1.9 

4.9 

2.6 

.5 

10.0 

7.6 

8.0 

320-340 

5.4 

4.4 

2.8 

.4 

13.0 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.2 

//////////// 

TOTALS 

1  30.4 

45.1 

15.0  2 

1.4 

.2 

100.0 

6.0 

6.0 

IXTEAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

570 

C  -  «  -  12 
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aPBRKrlllC  lOCMIOH  *A*  PERCEHTAeS  FREgUERCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

DSAFEEAC,  ASEBVIIXB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIOnS 

STATIon  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  PORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  I 

% 

vn:ND 

WIND 

(R)  350-010 

3.9 

3.7 

1.6 

9.1 

5.7 

5.0 

020-040 

2.6 

1.8 

1.1 

5.4 

6.0 

5.0 

050-070 

3.9 

1.2 

.5 

5.6 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

B 

3.0 

.4 

10.0 

4.2 

4.0 

110-130 

B 

1.9 

.4 

.2 

7.2 

4.3 

3.0 

140-160 

2.3 

1.2 

.9 

4.4 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

4.2 

.4 

7.9 

5.0 

5.0 

200-220 

2.8 

3.3 

.9 

7.0 

5.6 

5.0 

230-250 

2.1 

.7 

.2 

.2 

3.2 

4.9 

3.0 

(W)  260-280 

1.9 

1.8 

.5 

.2 

4.4 

6.1 

5.0 

290-310 

1.8 

.9 

1.4 

.5 

4.6 

7.8 

8.0 

320-340 

2.5 

2.6 

2.1 

.5 

7.7 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.5 

//////////// 

TOEAL8 

38.5 

26.3 

10.2 

1.4 

.4 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  570 
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OPBRATIIIG  tOCMriOR  "A”  PBRCEIfTAGB  FRBQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASBBVIIXB  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATZOR  NUMBER:  723087  STATIOR  NAME:  FCNTT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3,4 

4.7 

2.1 

10,3 

6.4 

6.0 

020-040 

2.4 

3.4 

-3 

6-1 

5.0 

5.0 

050-070 

2.1 

1.8 

.5 

4.5 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

3.2 

.5 

.5 

4.2 

3.6 

2.0 

110-130 

2.9 

1.1 

3.9 

3.7 

3.0 

140-160 

3.2 

2.9 

.5 

6.6 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

4.7 

3.9 

.8 

9.5 

5.2 

4.5 

200-220 

1.8 

3.4 

.5 

5.8 

6.1 

7.0 

230-250 

.5 

1.1 

.3 

.5 

2.4 

8.1 

7.0 

(W)  260-280 

.5 

1.1 

.8 

2.4 

7.0 

8.0 

290-310 

.8 

.8 

1.3 

.8 

3-7 

9.6 

11.0 

320-340 

2.6 

1.6 

2.4 

6.6 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.2 

iiniiniiii 

Tcrtus 

28.1 

26.3 

10.0 

1.3 

100.0 

3.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  380 
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OPBRATIHG  tOCATlOti  ”A* 
USAFBtAC,  ASHEVILLE  HC 


1 


PERCBHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURHENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

HCMFIOR  NUNBER:  723087  STATION  HAHB:  FORT  BUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HDNTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIKECnCR  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCRESS) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.3 

5.3 

2.0 

.1 

12.7 

5.8 

5-0 

020-040 

2.1 

3.9 

1.2 

.1 

7.3 

6.4 

6.0 

050-070 

2.2 

2.3 

.5 

.2 

.0 

5.2 

5.B 

5.0 

(B)  080-100 

3.1 

2.6 

.3 

.0 

6.0 

4.9 

4.0 

110-130 

2.2 

1.2 

.3 

.0 

.0 

3.7 

4.7 

4.0 

140-160 

2.3 

1.4 

.6 

.2 

4.5 

5.6 

4.0 

IS)  170-190 

3.1 

3.4 

.8 

7.3 

5.4 

5.0 

200-220 

2.6 

4.2 

2.1 

8.9 

6.6 

7.0 

230-290 

2.1 

2.3 

.8 

.2 

.0 

5.4 

6.2 

6.0 

(«)  260-280 

1*8 

2.0 

.9 

.2 

.0 

5.1 

6.7 

6.0 

290-310 

2.0 

3.1 

2.0 

.4 

7.4 

7.3 

7.0 

320-340 

3.7 

3.3 

2.5 

.3 

.2 

10.0 

7.0 

6.0 

VMaAllI.B 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.4 

//////////// 

TOTALS 

32.5 

35.0 

14.0 

1.7 

.2 

100.0 

5.1 

6.0 

TOTAL  NUKBER  OF  OBSERVATIONS  3239 
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OPEfUiTIIfG  LOCATION  "A* 
USAFBTAC^  ASHEVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TAT10R  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

LST  TO  IfCC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6B  X/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0600  METERS)  BlfT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(0E6RBBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  3SO-010 

8.8 

10,0 

3.5 

.2 

22.5 

5.9 

5.0 

020-040 

3.1 

9.0 

4.1 

.6 

16.9 

7.4 

6.0 

050-070 

2.0 

4.3 

1.2 

1.0 

.2 

8.6 

7.8 

6.5 

(B)  080-100 

l.S 

2.2 

.6 

.2 

4.7 

6.2 

6.0 

110-130 

.6 

1.4 

.4 

.2 

2.5 

6.5 

5.0 

140-160 

1.2 

.8 

.4 

.2 

2.5 

6.1 

5.0 

(S)  170-190 

.8 

.8 

.8 

2.4 

6.6 

6.5 

200-220 

1.2 

1.4 

.2 

2.7 

5.3 

5.5 

230-250 

3.9 

1.6 

.2 

5.7 

4.2 

4.0 

(W)  260-2B0 

1.4 

1.0 

.4 

2.7 

5.4 

4.5 

290-310 

1.4 

2.7 

.8 

4.9 

6.2 

6.0 

320-340 

5.1 

2.7 

2.9 

10.8 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.9 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

37.9 

15.5 

2.4 

,2 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  510 
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QPBRATI1I6  lOCATION  ”A* 
USAFBTAC,  ASHEVIUA  HC 


PBRCBIITAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKKR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *■  5  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIHBCnCH  1 
(IffiGKEBS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

5.1 

2.3 

.2 

11.5 

6.2 

5.0 

020-040 

2.4 

5.1 

2.3 

.5 

10.3 

7.1 

6.5 

050-070 

2.1 

2.6 

1.2 

5.9 

5.7 

6.0 

(B)  080-100 

2.0 

2.0 

.8 

4.7 

5.7 

5.0 

110-130 

2.4 

.2 

.5 

3.0 

4.0 

3.0 

140-160 

2.7 

.9 

,3 

3.9 

4.2 

3.0 

(8)  170-180 

3.6 

4.1 

.6 

.2 

8.4 

5.1 

5.0 

200-220 

2.4 

2.4 

1.4 

6.2 

6.2 

5.0 

230-250 

2.1 

1.8 

.9 

4.8 

5.8 

5.5 

(W)  260-280 

1.7 

2.0 

.9 

4.5 

5.8 

6.0 

290-310 

1.1 

1.4 

2.1 

.6 

5.1 

9.0 

10.0 

320-340 

2.0 

3.2 

2.1 

.5 

7.7 

7.4 

B.O 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.0 

//////////// 

TOTALS 

28.4 

30.8 

15.4 

2.0 

100.0 

4.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  663 
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OPBRATIRG  LOCMTION  "A* 
USAFSXAC,  ASHEVILLE  NC 


PBRCEETAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  mJKBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FHLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  tfPC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(OBGREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(M)  350-010 

3.3 

6.3 

2.1 

.2 

11.9 

6.6 

6.0 

020-040 

1.4 

3.9 

3.5 

8.7 

8.2 

8.0 

050-070 

1.7 

2.4 

2.1 

6.2 

7.1 

7.0 

(E)  080-100 

3.0 

2.9 

1.2 

7.1 

5.6 

5.0 

110-130 

2.1 

2.3 

.2 

4.5 

4.8 

5.0 

140-160 

1.8 

1.8 

1.1 

4.7 

6.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.9 

5.3 

.8 

8.9 

5.8 

6.0 

200-220 

2.1 

3.6 

1.1 

.5 

7.2 

6.9 

6.0 

230-250 

1.7 

2.9 

2.6 

.3 

7.4 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

1.2 

2.9 

1.4 

5.4 

6.8 

6.5 

290-310 

2.6 

3.8 

2.7 

.6 

9.7 

7.9 

8.0 

320-340 

4.2 

5.9 

2.6 

.8 

13.4 

7.1 

7.0 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

28.0 

44.0 

21.4 

2.4 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  663 
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OramiRG  LOCATION 
UBAFETAC,  ASHBVILLE  HC 


PERCElfTAGE  FRBQOENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR 

(DEGRESS) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

4.2 

2.4 

.3 

8.7 

7.1 

7.0 

020-040 

1.2 

1.8 

2.3 

5.3 

7.7 

8.0 

050-070 

1.7 

3.6 

1.7 

6.9 

6.9 

6.5 

(B)  080-100 

2.3 

3.2 

.9 

6.3 

6.1 

5.0 

110-130 

1.8 

2.1 

.3 

4.2 

5.2 

5.0 

140-160 

1.7 

3.0 

.5 

5.1 

6.2 

6.0 

(8)  170-190 

1.5 

4.7 

1.4 

7.5 

6.9 

7.0 

200-220 

2.1 

5.7 

2.7 

.5 

11.0 

7.5 

8.0 

230-250 

1.1 

3.8 

2.9 

.5 

8.1 

8.5 

9.0 

(W)  260-280 

2.7 

2.1 

.6 

-3 

5.7 

5.9 

5.0 

290-310 

3.0 

4.8 

3.8 

.3 

11.9 

7.7 

8.0 

320-340 

3.8 

7.4 

4.2 

.6 

16.0 

7.7 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

//////////// 

TOXAU 

24.7 

46.4 

23.7 

2.5 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  663 
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CH^tATlRG  LOCKPIOn  "A" 
USAFBIAC,  ASHEVUXB  RC 


PEBCnraAGB  FREQUBHCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OTSERVATIONS 


STATIOR  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LOT  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTTS 


OIFEOrlOH  1 
(DEOREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.3 

4.4 

1.2 

7.8 

6.5 

6.5 

020-040 

1.2 

3.0 

1.8 

6.0 

7.1 

6.5 

050-070 

1.4 

4.1 

1.7 

.5 

7.5 

8.0 

8.0 

(E)  080-100 

2.9 

5.6 

1.2 

9.7 

6.2 

6.0 

110-130 

3.5 

3.3 

.5 

7.2 

5.3 

5.0 

140-160 

2.0 

2.6 

.s 

5,3 

5.8 

6.0 

(S)  170-190 

2.4 

4.7 

2.0 

.3 

9.4 

7.2 

8.0 

200-220 

2.0 

5.3 

2.4 

9.7 

6.9 

7.0 

230-250 

•  5 

2.4 

1.7 

.2 

4.7 

8.1 

7.0 

(W)  260-280 

.6 

3.2 

.6 

.2 

4.5 

7.3 

8.0 

290-310 

1.8 

5.1 

4.8 

11.8 

7.9 

8.0 

320-340 

2.3 

5.9 

3.3 

.3 

11.8 

7.8 

8.0 

VKRIABU 

1 

CALM 

iiiiiniiitiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii //////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTDUiS 

22.9 

49.6 

22.0 

1.5 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  663 
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aPBRnnra  uxxrtm  'A* 

USAFBIAC,  ASBKVIIXB  HC 


PBRCBMIASB  FRBQUBNCr  OF  OCCURREHCB  SUKFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

mencm  mnsER:  nvivi  station  name:  fori  eustis/fblker  aaf  va  period  of  record:  oct  si  -  nov  91 

1ST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


WINS  SPEED  IN  KNOTS 


DlRECnON  1 
(DEGRESS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3SO-O10 

3.3 

2.9 

1.2 

.2 

7,b 

6.1 

6.0 

020-040 

2.1 

4.4 

2.4 

8.9 

6.8 

6.0 

050-070 

3.5 

3.3 

.6 

7.4 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

7.5 

4.1 

.5 

12.1 

4.2 

4.0 

110-130 

5.3 

2.7 

.3 

.2 

8.4 

4.5 

4.0 

140-160 

1.8 

3.2 

1.1 

6.0 

6.3 

6.5 

(8)  170-190 

3.2 

2.9 

1.5 

.2 

7.7 

6.0 

5.0 

200-220 

1.5 

2.7 

1.7 

5.9 

6.9 

7.0 

230-2S0 

1.5 

1.1 

.3 

2.9 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.1 

.6 

3.0 

5.8 

5.0 

290-310 

2.3 

3.0 

2.3 

.3 

7.8 

7.3 

8.0 

320-340 

2.0 

1.8 

1.8 

.2 

.2 

5.9 

7.8 

7.0 

VTUOABLB 

1 

don 

//////////////////////////////////////////////////////// ^//////////////////// 

16.4 

//////////// 

TOTALS 

35.4 

33.2 

14.3 

1.1 

.2 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  663 
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OPKmTIlK  lOCJOriOII  *A'  PBHCERTACE  FREQUENCr  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKnCR  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  WIC:  +  5  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


DiRBcrion  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WZRD  SPEED  Ilf 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.7 

1.8 

-7 

.2 

8.4 

4.8 

4.0 

020-040 

3.2 

3.2 

2.0 

.2 

8.6 

6.9 

7.0 

050-070 

2.3 

2.5 

1.1 

5.9 

5.8 

6.0 

(8)  080-100 

2.5 

2.3 

4.8 

4.7 

4.0 

110-130 

3.6 

2.5 

6.1 

4.1 

4.0 

140-160 

5.7 

3.9 

.5 

10.0 

4.7 

4.0 

(S)  173-190 

3.2 

5.5 

2.0 

10.7 

6.5 

6.0 

200-220 

.9 

3.0 

.5 

.5 

4.8 

7.0 

6.0 

233-250 

1.6 

.5 

,7 

.2 

3.0 

6.2 

4.0 

(W)  2e0-280 

.5 

.7 

1.1 

4,0 

5.0 

2‘ 3-310 

1.1 

1.6 

2.7 

.2 

5.7 

8.4 

10.0 

323-340 

1.6 

3.2 

2.3 

.2 

7.3 

7.9 

6,5 

VmUABIiB 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.6 

mniKiiii 

vrsMs 

31.9 

30.7 

12.5 

1.5 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  440 
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crauurnie  hocMicm  *A”  pbrceiviaiGB  frbqubiicy  op  occurpevce  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

QaATStRCt  A8RBVZLLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SnffXOR  mMBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTXS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  NORTH:  MAR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCnOH  1 

1  1-* 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGIIBBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.2 

4.3 

1.7 

.2 

9.4 

6.3 

6.0 

020-040 

1.8 

3.6 

2.4 

.1 

7.9 

7.3 

7.0 

050-070 

2.1 

3.1 

1.4 

.1 

6.7 

6.5 

6.0 

(B)  080-100 

3.4 

3.4 

.8 

7.6 

5.4 

5.0 

110-130 

3.1 

2.2 

.3 

.0 

5.6 

4.7 

4.0 

140-160 

2.4 

2.5 

.7 

5.6 

5.6 

5.0 

(8)  170-190 

2.8 

4.4 

1.3 

.1 

8.7 

6.2 

6.0 

200-220 

B 

3.8 

1.7 

.2 

7.6 

7.0 

7.0 

230-250 

B 

2.2 

1.5 

.2 

5.3 

7.3 

7.0 

(H)  260-280 

B 

2.1 

.7 

.1 

4.2 

6.3 

6.0 

290-310 

2.0 

3.4 

3.1 

.3 

8. 8 

7.9 

8.0 

320-340 

2.7 

4.6 

2.7 

.4  .0 

10.5 

7.6 

8.0 

VMUABLB 

CALN 

12.1 

//////////// 

iom.s 

28.2 

39.6 

16.3 

1-7 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  irUNBER  OP  OBSERVATIONS  3755 
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OPERKTIlie  UJCKTIOH  "A-  PBRCEnTAGB  FREQUKHCY  OP  OCOnSRENCE  SURFACF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASBEVILU  HC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATIOII  NUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 

CATBOORY  A:  CBILIHO  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  RNOTS 


DlRBCTlOn  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

5.3 

4.3 

.2 

12.6 

7.5 

8.0 

020-040 

4.1 

8.1 

7.5 

.8 

20.5 

8.1 

8.0 

050-070 

3.4 

6.9 

3.2 

.2 

13.8 

7.2 

6.0 

(B)  080-100 

5.3 

3.7 

2.2 

11.2 

5.6 

5.0 

110-130 

2.0 

2.0 

1.0 

5.1 

5.9 

5.0 

140-180 

1.2 

.4 

.2 

1.8 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

1.6 

1.2 

.4 

3.2 

5.4 

4.5 

200-220 

1.2 

.6 

.4 

2.2 

5.5 

4.0 

230-250 

1.0 

1.0 

.2 

2.2 

5.5 

5.0 

(M)  260-280 

.4 

.2 

.6 

6.0 

4.0 

290-310 

.8 

4.1 

1.8 

.8 

7.5 

8.6 

8.0 

320-340 

2.2 

6.5 

2.4 

11.2 

7.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////////////////////////////////,,/////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

26.2 

39.8 

23.6 

2.2 

100.0 

6.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CTSERVATIONS  493 
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OraRKTIlfG  LOCATIOIf  PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8IATI0R  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.S 

4.5 

1.2 

10.6 

5.0 

5.0 

030-040 

4.5 

3.7 

.8 

9.0 

5.1 

4.5 

050-070 

1.7 

1.9 

.2 

3.7 

4.4 

5.0 

(1)  080-100 

3.6 

1.1 

.8 

4.5 

5.1 

4.0 

110-130 

1.3 

.5 

1.7 

3.1 

2.0 

140-160 

1.1 

1.3 

.5 

2.8 

6.1 

5.5 

(81  170-190 

4.8 

3.4 

.6 

8.9 

4.6 

4.0 

300-330 

3.5 

3.5 

.6 

5.6 

5.4 

5.0 

330-350 

3.1 

1.7 

1.1 

.3 

6.1 

5.4 

4.0 

(W)  360-380 

3.1 

3.8 

1.7 

.2 

7.8 

6.1 

6.0 

390-310 

5.0 

3.6 

.6 

8.3 

4.3 

4.0 

330-340 

5.0 

3.6 

1.9 

10.4 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.6 

//////////// 

TOTALS 

39.4 

39.5 

10.0 

.4 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  642 
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OPBIWnilG  I^OCATIOR  *A*  PBRCEITCAGB  FRBgUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSnc,  ASBEVILU  NC  FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SranOM  NUfBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRBCTION  1 
(DB6REES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  in 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

5.9 

1.7 

10.1 

6.6 

7.0 

020-040 

1.2 

4.0 

1.4 

.2 

6.9 

7.3 

7.0 

050-070 

2.5 

3.0 

,3 

.2 

5.9 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

1.7 

2.5 

,6 

.2 

5.0 

6.0 

6.0 

110-130 

1.9 

2.5 

.2 

4,5 

5.3 

5.0 

140-160 

1.6 

2.5 

.3 

.3 

4.7 

6.1 

6.0 

(S)  170-190 

3.3 

4.7 

,5 

8.4 

5.4 

5.0 

200-220 

3.1 

3.7 

1.2 

.2 

8.3 

6.2 

5.0 

230-250 

2.3 

2.3 

.5 

5.1 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

2.3 

3.7 

1.4 

7.5 

6.4 

6.0 

290-310 

5.1 

4.2 

3.1 

.6 

.5 

13.6 

7.3 

6.0 

320-340 

4.8 

8.4 

2.6 

.2 

16.0 

6.3 

6.0 

VARIABIiB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TCmUiS 

32.3 

47.4 

13.8 

1,9 

.5 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CnSERVATIONS  642 
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OPBIWinilG  tOCKnOR  *A*  PERCERTAGB  FKBQUBHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFRAC,  ASBKVIIXS  HC  FROH  BOURLV  OBSERVATIONS 

SIRION  HUMIBR:  723087  STATION  HAHB:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRBCnOR  1 
(OBGRBBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3S0-O1O 

2.0 

2.8 

.8 

.2 

5.8 

6.2 

6.0 

020-040 

1.3 

3.1 

.6 

.3 

5.3 

6.8 

7.0 

050-070 

1.1 

3.9 

.3 

5.3 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

.9 

3.1 

1.3 

5.3 

6.9 

6.0 

110-130 

2.5 

3.6 

.6 

6.7 

5.9 

6.0 

140-160 

2.2 

4.2 

1.7 

.3  .2 

8.6 

7.2 

6.0 

(8}  170-190 

1.6 

2.8 

.8 

5.2 

6.0 

6.0 

200-220 

1.7 

6.3 

2.5 

.5 

11.0 

7,6 

8.0 

230-250 

1.3 

3.9 

1.4 

.2  .2 

6.9 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

2.7 

2.3 

.6 

.2 

5.8 

6.3 

6.0 

290-310 

4.7 

6.7 

4.5 

.8  .5 

17.2 

7.8 

8.0 

320-340 

4.7 

6.9 

2.8 

14.4 

6.1 

6.0 

VABTABU 

1 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

lathLa 

1  26.7 

49.6 

17,9 

2.5  .9 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  mJHBBR  OF  OBSERVATIONS  639 
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OPElWnilG  lACKriOM  *A*  PERCEHTAGE  FREQUEHCy  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFRAC,  ASHEVILU  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOM  HIMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LOT  TO  OTC:  ♦  5  HONTB:  APR  HOURS:  15-17 


DIRBCnON  1 
(DEGREES)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  III  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

2.3 

.9 

4.7 

6.7 

6.0 

020-040 

.9 

1.6 

.8 

3.3 

6.7 

7.0 

050-070 

1.6 

4.1 

.6 

6.3 

6.3 

6.5 

(B)  080-100 

3.3 

10.3 

1.7 

15.3 

6.4 

6.0 

110-130 

2.0 

4.5 

.6 

7.2 

6.2 

6.5 

140-160 

2.3 

3.8 

1.1 

.2 

7.3 

6.6 

6.0 

(8)  no-190 

2.0 

2.2 

1.1 

5.3 

5.7 

5.0 

200-220 

.8 

6.1 

3.0 

.3 

10.2 

8.2 

8.0 

230-250 

1.7 

3.0 

1.4 

.5 

6.6 

7.2 

6.5 

(W)  260-280 

1.4 

3.1 

1.9 

6.4 

7.2 

7.0 

290-310 

2.3 

7.0 

3.3 

.2  .2 

13.0 

7.8 

8.0 

320-340 

3.8 

5,0 

1.7 

.2  .3 

10.9 

7.0 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.6 

miiiiiiiii 

tOlALS 

1  23.5 

53-0 

18.1 

1,4  .5 

100.0 

6.7 

7.0 

tOnAL  HUMBER  OF  OBSEFVKTtOIfS  640 

C  -  4  -  28 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page81 


craukriiio  hocATicm  *a- 

USAPBUIC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCEirrASB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOII  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKSR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  ore:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  18-2C 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

1 

o 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.7 

3.1 

1.1 

6.0 

6.3 

6.0 

030-040 

1.4 

1.4 

.5 

3.3 

5.6 

6.0 

050-070 

2.2 

2.8 

.8 

.2 

6.0 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

8.2 

6.8 

.5 

15.4 

4.7 

4.0 

110-130 

5.3 

4.9 

.9 

11.1 

5.0 

5.0 

140-160 

2.8 

3.3 

1.3 

.3 

7.7 

6.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.5 

3.3 

,8 

.3 

6.9 

6.2 

6.0 

200-320 

3.9 

3.8 

.9 

8.6 

5.5 

5.0 

230-350 

2.8 

1.3 

.3 

4.4 

4.6 

4.0 

(W)  360-280 

2.0 

3.1 

.5 

5.7 

5.7 

6.0 

290-310 

2.5 

.8 

1.1 

.5 

4.9 

6.6 

4.0 

320-340 

.9 

1.6 

2.2 

.3 

.2 

5.2 

9.3 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.9 

//////////// 

TOTALS 

36.2 

36.2 

10.9 

1.6 

.2 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  637 


i 
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OPERAT1IK3  LOCATICTI  "A*  PBRCEWTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME;  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  ENCTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(»)  350-010 

1.9 

1.2 

1.9  .2 

5.2 

7.4 

7.5 

020-040 

.9 

1.7 

.9 

3.6 

6.4 

7.0 

050-070 

3.6 

2.4 

.5  .2 

6.6 

4.5 

3.5 

(B)  080-100 

4.0 

2.1 

6.2 

4.0 

4.0 

110-130 

6.6 

1.7 

.2 

8.5 

3.7 

3.0 

140-160 

3.8 

5.9 

1.2 

10.9 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

5.0 

3.3 

.9 

9.2 

4.9 

4.0 

200-220 

1.4 

3.6 

1.9 

6.9 

7.3 

7.0 

230-250 

2.6 

1.4 

.2 

4.3 

4.S 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

2.8 

.2 

4.0 

6.3 

6.0 

290-310 

1.2 

,9 

.5 

2.6 

6.8 

7.0 

320-340 

.9 

.7 

2.1  .5  .5 

4.7 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.3 

//////////// 

TOTALS 

1  32.8 

27.7 

10.3  1.1  ,5 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  422 
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aPERKTIIIG  UXATIGR  -A*  PBRCERTABB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  ENOTS 

DlRBCnof'  [  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES)  I  «  WIND  WIND 


(N)  350-010 

2.4 

3.5 

1.2 

.1 

7.2 

6.2 

6.0 

020-040 

1.8 

2.7 

.8 

,1 

5.3 

6.2 

6.0 

050-070 

2.0 

3.0 

.4 

.1 

5.6 

5.6 

5.0 

(B)  080-100 

3.4 

4.4 

.9 

.0 

8.8 

5.5 

5.0 

110-130 

3.1 

3.0 

.4 

,0 

6.5 

5.1 

5.0 

140-160 

2.2 

3.3 

1.0 

.2 

.0 

6.8 

6.4 

6.0 

(8)  170-190 

3.1 

3.3 

,8 

.1 

7.2 

5.4 

5.0 

200-220 

2.3 

4.4 

1.7 

.2 

8.5 

6.8 

7.0 

230-250 

2.3 

2.3 

.9 

.1 

.0 

5.6 

6.2 

6.0 

(H)  260-280 

2.2 

3.0 

1.1 

.1 

6.3 

6.4 

6.0 

290-310 

3.6 

3.9 

2.3 

.4 

,2 

10,4 

7.1 

6.0 

320-340 

3.5 

4.6 

2.2 

,2 

,1 

10.6 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////// 

'/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.2 

//////////// 

TOtALS  I 

31.9 

41.4 

13.7 

1.6 

.3 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL 

KOKBBR 

OF  OBSERVATIONS  3622 

C  -  4  -  31 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQireRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/PKLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  IfTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1600  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1  1-* 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.3 

10.5 

5.4 

20.3 

7.2 

8.0 

020-040 

4.0 

4.0 

2.9 

10.9 

6.6 

6.5 

050-070 

4.3 

4.0 

1.4  .7 

10.5 

6.1 

5.0 

(E)  080-100 

2.9 

4.7 

2.5  .4 

10.5 

7.2 

8.0 

110-130 

2.2 

1.1 

.4 

3.6 

4.6 

2.5 

140-160 

1.1 

4.0 

1.4 

6.5 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

2.5 

1.4 

.7 

4.7 

5.0 

4.0 

200-220 

.4 

1.8 

.4 

2.5 

6.7 

6.0 

230-250 

.4 

.7 

.4 

1.4 

7.5 

6.5 

(M)  260-280 

1.4 

.7 

.4 

2.5 

5.3 

3,0 

290-310 

2.2 

1.1 

.4 

3.6 

5.5 

4.0 

320-340 

2.9 

2.5 

1.4  .4 

7.2 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

15.6 

//////////// 

TOTALS 

28.6 

36.5 

16,5  2.7 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  276 
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OPBMKrillG  hX/mcm  *a*  percertagb  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

U8AFETMC,  A8BKVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKriOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DlRBCnON  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.5 

5.5 

.8 

10.8 

5.3 

5.0 

020-040 

2.5 

2.2 

.2 

4.9 

4.8 

4.0 

OSO-070 

3.9 

.9 

.2 

5.0 

3.8 

3.0 

(B)  080-100 

2.5 

.5 

3.0 

3.1 

3.0 

110-130 

3.1 

.3 

3.4 

2.8 

2.0 

140-160 

3.6 

1.3 

.3 

5.2 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

5.3 

4,7 

.5 

10.5 

4.8 

4.0 

200-220 

5.0 

5.5 

1.1 

11.6 

5.4 

5.0 

230-230 

3.6 

2.5 

.3 

6.4 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.7 

.5 

5.2 

4.6 

4.0 

290-310 

2.8 

1.6 

.6 

5.0 

5.1 

4.0 

320-340 

4.9 

4.1 

.2 

9.1 

4.4 

4.0 

VIUUJUiLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.0 

//////////// 

Tcmas 

1  44.7 

30.8 

4.7 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

639 
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OPBRATIII6  LOCMTIOII  PERCENIAGB  FRBQirENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC^  ASEtBVILLB  NC  FRGM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STAnON  mMBSR:  723087  STATION  RAHB:  FC«T  BOSTIS/FKLKBfl  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCriOII  1 
(DEGRESS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.9 

4.2 

.8 

8.9 

5.5 

5.0 

020-040 

1.7 

3.6 

.9 

6.3 

6.2 

6.0 

050-070 

2.5 

1.7 

.2 

4.4 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

3.0 

1-7 

4.7 

4.3 

4.0 

110-130 

1.7 

1.6 

3.3 

4.6 

4.0 

140-160 

2.2 

3.1 

.9 

.2 

6.4 

6.0 

5.0 

(S)  170-190 

5.2 

5.9 

.6 

11.7 

5.1 

5.0 

200-220 

3.4 

5.9 

1.9 

11.3 

6.3 

6.0 

230-250 

3.3 

4.7 

.8 

8.8 

5.7 

5.5 

(W)  260-200 

3.8 

1.7 

.6 

6.1 

4.9 

4.0 

290-310 

4.1 

6.4 

1.4 

11.9 

5.6 

5.0 

320-340 

6.9 

3.8 

.5 

11.1 

4.3 

4.0 

VRRIABU 

1 

CALM 

nimimiiimuniiiimiiiiiimimimiiiiiiimnimiiiiimimiiiu 

5.2 

//////////// 

TOTALS 

41-7 

44.3 

8.6 

.2 

100.0 

s.l 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 
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0PBRAT11I6  lOCATlGM  PBRCEITTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  IVC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NlffOER;  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UlC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS;  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCnOII 

(DBGRSBS) 

1  ■“ 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.1 

4.2 

.3 

7.7 

5.3 

6.0 

020-040 

1.6 

2.7 

.5 

4.7 

5.8 

5.5 

050-070 

3.0 

2.7 

.2 

5.8 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

1.1 

2.3 

.5 

3.9 

5.7 

5.0 

110-130 

1.3 

2.2 

.3 

3.8 

5.6 

6.0 

140-160 

2.8 

4.7 

.6 

8.1 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

5.3 

6.9 

1.1 

13.3 

5.6 

6.0 

200-220 

5.5 

6.4 

1.3 

13.1 

5,6 

5.0 

230-250 

2.7 

5.6 

.6 

.3 

9.2 

6.3 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.1 

1.4 

4.5 

6.8 

7.0 

290-310 

4.4 

5.5 

1.4 

11.3 

5.8 

5.0 

320-340 

5.9 

5.2 

.3 

11.4 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.1 

//////////// 

TOTALS 

1  38.7 

49.5 

8.5 

.3 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  639 
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OPBIWnilG  lACATIOH  “A"  PERCBHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASBBVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOM  HUMKR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LSI  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS;  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOH  1 
(DBGRKBS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

3.6 

.6 

6.9 

5.6 

5.0 

020-040 

2.2 

1.3 

.3 

3,8 

4.6 

4.0 

050-070 

2.5 

3.0 

.2 

5.6 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

4.7 

8.1 

.3 

13.1 

5.4 

6.0 

110-130 

2.7 

3.6 

.2 

6.4 

5.3 

5.0 

140-160 

3.0 

3.8 

.8 

7.5 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

5.0 

5.0 

1.4 

11.4 

5.3 

5.0 

200-220 

4.2 

8.3 

1.3 

13.8 

5.9 

6.0 

230-250 

1.9 

2.2 

1.1 

5.2 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

2.0 

.6 

.3 

4.1 

7.2 

7.0 

290-310 

2.8 

2.5 

2.2 

.2 

7.7 

6.7 

6.0 

320-340 

5.9 

3.6 

.3 

9.9 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  4.7  //////////// 

38.7  47.0  9.3  .5  100.0  5.2  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 
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OPBRMTIHO  LOOmCII  *A”  PBRCEirrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFBCAC,  ASaSVltLB  NC  FROH  BDURLY  OBSERVATIONS 

SZKtlOII  NUMBER:  723Q87  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS?  18-20 


WIND  SPEED  IN  RIfOTS 


DIPFCnOR  1 
(DEOREKS)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

1.6 

2.0 

.5 

4.1 

5.8 

6.0 

020-040 

2.8 

1.9 

.3 

5.0 

4.5 

4.0 

050-070 

3.0 

1.3 

4.2 

3.3 

2.0 

(B)  080-100 

8.0 

5.2 

15.1 

4.0 

4.0 

110-130 

8.5 

2.7 

.3 

11.4 

3.8 

4.0 

I40-I60 

3.9 

4.1 

1.1 

9.1 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

4.1 

.5 

9.2 

4.8 

4.0 

200-220 

3.8 

.2 

10.3 

4.4 

4.0 

230-250 

1.9 

3.6 

4.3 

5.0 

(W)  280-280 

1.6 

.2 

3.8 

5.0 

4.0 

290-310 

1.1 

.8 

4.5 

5.4 

4.0 

320-340 

B 

1.1 

.6 

3.1 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

cwut 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.5 

//////////// 

TOTALS 

46.7 

30.8 

4.5 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 
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OPERATIIIQ  LOC^ION  *A*  PBRCCRTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFimC,  ASHBVIU£  HC  FROH  BOURLY  CeSBRVATIONS 

SIKnOII  RIMBBR:  723067  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  21>23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRSCTIOR  1 
<DB6RBBS)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

2.4 

1.2 

6.1 

5.9 

6.0 

020-040 

4.2 

.5 

4.7 

3.2 

3.0 

050-070 

.7 

.7 

2.7 

2.0 

(B)  080-100 

6.6 

2.1 

.2 

8.9 

3.4 

3.0 

110-130 

5.4 

.7 

6.1 

2.7 

2.0 

140-160 

6,6 

3.5 

,7 

10.8 

4.7 

4.0 

(8)  170-190 

8.2 

5.6 

.5 

14.4 

4.6 

4.0 

200-220 

4.2 

3.1 

.5 

7.8 

4.6 

4.0 

230-250 

1.4 

.7 

.2 

2.4 

4.3 

4.0 

(H)  260-280 

1.6 

1.4 

3.1 

4.9 

4.0 

290-310 

.7 

1.2 

.9 

.2 

3.1 

8.5 

8.0 

320-340 

.5 

.7 

.5 

1.6 

6.1 

5.0 

VARIABUS 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

mill  null 

TOTALS 

42.7 

21.9 

4.7 

.2 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  423 
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orauvrme  ixxatich  -a* 

OBATHtMC,  ASHBVILLK  NC 


PERCBIfTAGB  FRfiQUBIfCY  OP  OCCURREIICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

anKriON  miHBra:  72308?  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  61  -  NOV  91 

1ST  TO  OTC:  ♦  5  HDNTH;  MAY  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCTION  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCRBBSi  I 

% 

WIND 

WIND 

O)  350-010 

3.1 

B 

.7 

7.5 

5.5 

5.J 

020-040 

2.4 

B 

.4 

4.9 

5.0 

5.0 

050-070 

2.7 

1.7 

-1 

4.5 

4.4 

4.0 

(S)  080-100 

4.2 

3.4 

.2 

7.7 

4.4 

4.0 

110-130 

3.7 

1.9 

.1 

5.7 

4.2 

4.0 

140-160 

3.5 

3.4 

.7  .0 

7.7 

5.1 

5.0 

(8)  170-190 

5.5 

5.4 

.8 

11.6 

5.1 

5.0 

200-220 

4.8 

5.6 

1.0 

11.5 

5.5 

5.0 

230-250 

2.5 

3.1 

.5  .1 

6.1 

5.5 

5.0 

(H)  260-280 

2.3 

1.6 

.6  .1 

4.5 

5.5 

4.0 

290-310 

3.0 

3.1 

1.2  .1 

7.5 

5.9 

5.0 

320-340 

4.5 

3.2 

.4 

8.1 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.7 

//////////// 

tOtKU 

42.2 

38.2 

6.7  .3 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3620 
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OPERATIHG  LOCKTION  'A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  TRAN  1530  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN 

20  24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

13.6 

4.1 

22.7 

6.9 

7.0 

020-040 

8.2 

5.4 

1.6 

15.1 

4.9 

4.0 

050-070 

5.4 

4.1 

.3 

9.8 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

6.6 

3.8 

10.4 

4.4 

4.0 

110-130 

4.7 

1.3 

,3 

6.3 

3.7 

2.5 

140-160 

1.6 

1.3 

1.3 

4.1 

e.e 

5.0 

(S)  170-190 

2.2 

1.9 

.6 

4.7 

5.7 

5.0 

200-220 

2.8 

1.9 

.9 

5.7 

5.6 

4.5 

230-250 

.6 

.3 

.6 

1.6 

6.8 

9.0 

(W)  260-280 

.9 

.3 

.3 

1.6 

5.6 

4.0 

290-310 

-3 

1.9 

1.6 

3.8 

8.6 

8.0 

320-340 

.9 

.9 

1.9 

5.3 

5.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.3 

//////////// 

TOTALS 

39.2 

36.7 

11.6 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  317 
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OPBRHTIMG  lOCATIOH  "A*  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBTAC,  ASHEVILU  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOR  RUmER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


OIRECnOH  1 
(OECREBS)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

3.6 

4.7 

.2 

8.4 

5,3 

5.0 

020-040 

4.4 

4.0 

.5 

8.9 

4.7 

5.0 

050-070 

1.7 

.6 

.6 

3.0 

5.4 

3.0 

(E)  080-100 

1  9 

.9 

2.8 

3.3 

2.5 

110-130 

3.1 

.3 

3.4 

3.2 

3.0 

140-160 

1.7 

1.2 

3.0 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

6.4 

2.8 

.2 

9.3 

4.2 

4.0 

200-220 

7.2 

6.4 

.2 

13.7 

4.4 

4.0 

230-250 

7.2 

4.5 

.6 

12.3 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

5.0 

1.6 

6.5 

3.4 

3.0 

290-310 

3.0 

1.1 

4.0 

3.3 

3.0 

320-340 

3.9 

4.0 

.3 

8.2 

4.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.5 

//////////// 

TOTALS 

49.1 

32.1 

2.6 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  643 
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GPEBATim  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASaSVILLB  NC 


PERCENTACa  FFEQUBHCY  OF  OCCUBREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLy  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/PSLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS;  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DBCEREBS)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

5.4 

7.8 

5.6 

6.0 

020-040 

2.0 

3.8 

.3 

6.1 

5.6 

5,5 

050-070 

1.2 

2.9 

.3 

.2 

4.6 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

1,2 

2.4 

.2 

3.8 

5.4 

6,0 

110 -130 

1.2 

2.3 

3.5 

5.2 

5.0 

140-160 

2.1 

2.8 

4.9 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

5.5 

4.0 

.3 

9.8 

4.7 

4.0 

200-220 

8,0 

6.4 

.6 

15.0 

4.8 

4.0 

230-250 

5.0 

6.1 

.8 

11.9 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

3.7 

2.1 

.6 

6.4 

4.8 

4.0 

290-310 

4.6 

3.1 

.3 

8.0 

4.6 

4.0 

320-340 

7.3 

6.0 

-J 

13.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

44.2 

47.3 

3.7 

.2 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  654 


C  -  4  -  42 
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OPBRKrillC  lACKTIOH  'A' 
USAFKtAC,  ASaBYILLB  KC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTIW)  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STKnoH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  8i  -  NOV  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  RNOIS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.2 

2.1 

.8 

6.1 

5.4 

4.0 

020-040 

1.5 

2.8 

4.3 

5.6 

6.0 

050-070 

2.1 

3.1 

5.2 

4.9 

5.0 

(E)  080-100 

2.3 

4.0 

.2 

6.4 

5.5 

6.0 

110-130 

2.S 

1.8 

.2 

4.7 

4.8 

4.0 

140-160 

2.S 

2.8 

.3 

6.0 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

2.9 

5.8 

.6 

9.3 

5.6 

6.0 

200-220 

5.8 

11.6 

.5  .2 

18.0 

5.5 

6.0 

230-350 

4.9 

4.3 

1.7 

10.9 

5.7 

6.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.3 

4.7 

4.5 

4.0 

290-310 

5.5 

3.4 

.9 

9.8 

5.0 

4.0 

320-340 

8.7 

3.8 

.8 

13.3 

4.5 

4.0 

VMIIABLB 

aULM 

iiiiiniiiiiiiiiiiiniiiimiiiiinniiimiiniminiiiiiiiiiiniiiimiiii 

1.2 

//////////// 

TOTEALS 

1  45.0 

47-8 

6.0  .2 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  miMBBR  OF  OBSERVATIONS  654 
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OPERKTIIIG  LOCKTICff  'A"  FBRCEHTAGB  FREgUBKCY  OF  OCCUHRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLI  OBSERVATIONS 

STATlalt  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELNER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


OIRBCTIon  I 
(DBGRBBS)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNCT8 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

3.7 

3.4 

-5 

7.6 

5.0 

5.0 

020-040 

1.8 

2.0 

.2 

4.0 

4.9 

5.0 

050-070 

1.4 

3.7 

5-1 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

4.3 

8.0 

.5 

12.8 

5.5 

5.0 

110-130 

3.4 

4.8 

.2 

8.3 

5.1 

5.0 

140-160 

3.5 

3,7 

.3 

7.6 

4.8 

5.0 

(S)  170-190 

4.5 

5.5 

.5 

10.5 

5.1 

5.0 

200-220 

4.8 

8.8 

1.7  .2 

15.4 

6.1 

6.0 

230-250 

2.3 

5.2 

1.1 

8.6 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

1.5 

,8 

.2 

2.5 

5.4 

4.0 

290-310 

3.1 

2.2 

.9 

6.2 

5.7 

4.5 

320-340 

4.6 

2.3 

.8  .2 

7.9 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTUnS 

1  38.9 

50.4 

6.7  .2  .4 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVATZORS 

649 
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OPBRNme  IjOCKTIOH  ‘A’  PERCElfTAGB  FRBQUENcy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBEAC,  ASHBVIU.B  HC  FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTIOR  RUHBER:  723087  STATICHt  RAHB:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


DlRBCnOR  1 
(DEGSEBS)  1 

1 

WIHD  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

2.0 

.3 

4.4 

5.0 

5.0 

020-040 

1.3 

2.7 

.2 

4.1 

5.5 

6.0 

050-070 

3.3 

1.4 

-2 

4.9 

3.9 

4.0 

(B)  080-100 

9.5 

4.7 

.2 

14.4 

3.9 

3.5 

110-130 

8.6 

4.4 

13.0 

3.8 

4.0 

140-160 

4.7 

3.0 

.3 

8.0 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

5.2 

4.1 

.3 

9.5 

4.4 

4.0 

200-220 

6.7 

4.7 

11.4 

4.2 

4.0 

230-250 

3.8 

2.2 

.2 

6.1 

4.1 

4.0 

(«)  260-280 

1.6 

.5 

.2 

2.2 

4.4 

4.0 

290-310 

.6 

.6 

.2 

1.4 

5.4 

5.0 

320-340 

1.3 

1.3 

.2 

2.7 

5,2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.0 

//////////// 

TOTALS 

1  48.6 

31.6 

2.3 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAI,  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

639 
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OPERATIHO  LOCATIOR  ”A”  PBRCENTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.7 

1.5 

.2 

4.4 

4.3 

4.0 

020-040 

1.7 

1.5 

3.1 

4.9 

4.0 

050-070 

2.7 

.2 

2.9 

2.8 

2.0 

(B)  080-100 

5.6 

,7 

6.3 

3.1 

3.0 

110-130 

7.3 

1.7 

9.0 

3.0 

2.0 

140-160 

3.6 

4.4 

8.0 

4.7 

5.0 

(B)  170-190 

7.5 

6.8 

1.0 

15.3 

5.0 

5.0 

200-320 

6.8 

4.6 

.7 

12.1 

4.5 

4.0 

230-250 

2.2 

.7 

.5 

3.4 

4.6 

4.0 

(N)  260-280 

.5 

1.0 

1.5 

5.5 

5.5 

290-310 

.5 

,5 

1.0 

4.8 

4.0 

320-340 

1.0 

.7 

,2 

.2 

2.2 

6.2 

5.0 

VlUUilBI.B 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.0 

//////////// 

TOTALS 

42.1 

24.3 

2.6 

.2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  413 


C  -  4  -  46 
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0PBIUTIII6  lOCKTIOII  'A*  PERCEIfTAGE  FREQUBNCY  OF  OCCURKENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHBVIIJ.B  IK  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  inniBERr  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

liST  TO  UTC:  *  i  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TcrrAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

3.3 

.3 

6.6 

5.2 

5.0 

020-040 

2.1 

2.9 

.2 

5.2 

5.2 

5.0 

050-070 

2.0 

2.1 

.2  .0 

4.4 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

4.0 

3.6 

.2 

7.8 

4.6 

4.0 

110-130 

4.2 

2.6 

.1 

6.8 

4.2 

4.0 

140-160 

3.1 

2.9 

.2 

6.1 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

5.2 

4.7 

.4 

10.3 

4.8 

4.0 

200-220 

6.5 

7.3 

o 

o 

14.4 

5.0 

5.0 

230-250 

4.4 

4.1 

.8 

9.2 

5.2 

5.0 

(W)  260-280 

2.6 

1.4 

.1  .0 

4.1 

4.4 

4.0 

290-310 

3.0 

1.9 

.4 

5.3 

4.8 

4.0 

320-340 

4.7 

3.2 

.4  .1 

8.4 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

44.8 

40.0 

3.9  .1 

100-0 

4.3 

4.0 

TCTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3652 
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OPBRATIIIO  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  PREQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SiamON  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  IfPC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CEILING  6B 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITB  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AHD/OR 

GB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRBCTIOR  1 

1 

WIND  SPEED  IN  XHCrPS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBeREBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  3S0-010 

5.5 

8.2 

13.7 

5.6 

6.0 

020-040 

8.2 

4.1  1.4 

13.7 

4.6 

4.0 

050-070 

6.8 

5.5 

12.3 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

2.7 

6.2 

8.9 

5.4 

6.0 

110-130 

1.4 

1.4 

2.7 

4.8 

5.0 

140-160 

2.7 

1.4 

4.1 

3.0 

2.5 

(S)  170-190 

4.8 

2.1 

6.8 

3.9 

4.0 

200-320 

4.8 

1.4  ,7 

6.8 

5.6 

4.0 

230-250 

2.7 

2.7 

5.5 

4.4 

4.5 

(W)  260-260 

1.4 

.7 

2.1 

4.0 

1.0 

290-310 

2.7 

2.7 

7.0 

2,0 

320-340 

6.2 

3.4 

9.6 

3.9 

4.0 

VARIABU 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////  // 

11.0 

//////////// 

TCTDOS 

1  49.9 

36.4  2.1  .7 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  146 
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OPERKTIIIG  liOCKTiail  *A' 
USAFREAC,  ASHBVIUf  RC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  RUHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DiRBcnon  1 

(imGRBBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

8.0 

2.4 

.6 

11.0 

4.1 

4.0 

020-040 

3.3 

2.7 

6.1 

4.1 

4.0 

050-070 

1.4 

.6 

2.1 

3.6 

3.0 

(S)  080-100 

1.1 

.3 

1.4 

3.6 

3.0 

110-130 

1.1 

.3 

1.4 

2.8 

2.0 

140-160 

1.0 

.5 

1.4 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

3.0 

1.6 

.2 

4.8 

4.1 

4.0 

200-220 

7.5 

5.9 

1.1 

14.5 

4.8 

4.0 

230-250 

9.6 

5.1 

.6 

15.3 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

6.2 

1.8 

8.0 

3.5 

4.0 

290-310 

4.1 

1.3 

.2 

5.6 

3.0 

2.0 

320-340 

4.5 

2.6 

7.0 

3.6 

3.0 

VMKlABIiB 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.4 

//////////// 

TOTALS 

50.8 

25.1 

2.7 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  627 
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OPERATZ1I9  liOCATIOif  *A*  PBRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUHBER:  723087  STATION  NAHB:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

mm 

(■)  3S0-010 

4.4 

4.2 

.2 

8.8 

4.7 

4.5 

020-040 

3.6 

1.9 

.2 

5,7 

4.2 

4.0 

050-070 

1.7 

1.6 

3.3 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

1.9 

1.9 

.2 

3.9 

4.4 

5.0 

110-130 

.3 

1.1 

1.4 

5.9 

6.0 

140-160 

3.1 

1.3 

.2 

4.6 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

2.4 

6.1 

4.3 

4.0 

200-220 

6.9 

5.8 

1.1 

13.8 

4.9 

4.5 

230-250 

5.2 

5.5 

1.4 

12.1 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

7.5 

2.7 

.2 

10.4 

3.8 

3.5 

290-310 

9.1 

2.0 

.2 

11.3 

3.5 

3.0 

320-340 

10.2 

4.2 

14.5 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

■rcnaUiS 

57.7 

34.6 

3.7 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  836 


C  -  4  -  50 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel03 


aPERKrno  locKnon  ‘a*  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUHBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAT  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  ID  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5-1 

2.1 

.5 

7.6 

4.4 

4.0 

020-040 

2.5 

2.4 

.3 

5.2 

4.8 

5.0 

050*070 

1.7 

1.7 

3.5 

4.8 

4.5 

(B)  080-100 

1.7 

2.1 

.3 

4.1 

5.3 

5.0 

110*130 

1.6 

.9 

2.5 

4.6 

4.0 

140-160 

2.4 

1.9 

.2 

4.4 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

6.5 

2.5 

.2 

9.2 

4.2 

4.0 

200-220 

6.5 

7.7 

1.3 

15.5 

5.3 

5.0 

230-250 

6.2 

4.7 

1.4 

12.3 

5.2 

4.5 

(W)  260-280 

5.1 

2.4 

.6 

8.1 

4.6 

4.0 

290-310 

6.0 

2.8 

.3 

9.2 

4.2 

4.0 

320-340 

8.8 

3.9 

.6 

13.4 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

54.1 

35.1 

5.7 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  633 


C  -  4  -  51 


USAFETAC/DS— 92/282  -  PagelOA 


OPERATING  LOCATIOH  "A* 
USAFRXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCEtrCAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  IfTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.3 

1.9 

.2 

6.4 

3.9 

3.5 

020-040 

3.0 

1.4 

.2 

4.6 

4.3 

4.0 

050-070 

3.7 

.6 

,2 

4.5 

3.5 

3.0 

(B)  080-100 

2.4 

4.6 

.2 

7.2 

5.2 

5.0 

110-130 

2.7 

4.1 

6.8 

4.8 

5.0 

140-160 

4.1 

3.0 

.5 

7.6 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

6.2 

4.9 

.5 

11.6 

4.6 

4.0 

200-220 

6.4 

7.2 

1.0 

14.5 

5.6 

5.0 

230-250 

4.1 

4.5 

1.1 

9.7 

5.4 

5.0 

(H)  260-280 

3.5 

2.5 

.2 

6.2 

4.4 

4.0 

290-310 

3.8 

1.9 

.5 

6,2 

4.2 

4.0 

320-340 

5.6 

2.5 

,2 

8.3 

4.0 

4.0 

VARIABIS 

1 

CAUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

49.8 

39.1 

4.8 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  629 


C  -  4  -  52 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel05 


OPBMTIHG  lOCATIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VOND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DtRBCnOlf  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

1.1 

2.9 

4.2 

4.0 

020-040 

2.6 

1.0 

.2 

3.7 

3.8 

3.0 

050-070 

4.3 

.5 

4.6 

2.9 

2.0 

(B)  080-100 

6.6 

2.9 

.3 

9.8 

3.8 

4.0 

110-130 

6.6 

1.6 

8.2 

3.1 

2.0 

140-160 

5.8 

4.5 

.3 

10.6 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

5.5 

3.2 

i.i 

9.8 

5.0 

4.0 

200-220 

7.1 

5.5 

.6 

13.2 

4.7 

4.0 

230-250 

6.3 

2.4 

.2 

8.9 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

.3 

.2 

2.1 

3.9 

4.0 

290-310 

1.1 

.5 

.2 

1.8 

4.8 

4.0 

320-340 

1.1 

.8 

.2 

2.1 

4.3 

3.0 

VMUABLB 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.1 

//////////// 

lOTAlfS 

50.4 

24.3 

3,1 

.2 

100.0 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  621 


C  -  4  -  53 


USAFETAC/DS--92/282  -  PagelOS 


OPBHATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUKBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

2.0 

1.3 

3.3 

3.0 

2.0 

020-040 

1.0 

.8 

1.8 

3.6 

2.0 

050-070 

1.3 

1.3 

2.4 

2.0 

(B)  080-100 

4.3 

.3 

4.5 

2.4 

2.0 

110-130 

3.8 

.5 

4.3 

2.5 

2.0 

140-160 

3.3 

4.8 

.3 

8.3 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

7.8 

7.0 

1.0 

15.8 

4.8 

5.0 

200-320 

7.8 

5.3 

1.0 

14.1 

4.9 

4.0 

230-250 

2.8 

.5 

3.3 

3.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.3 

.8 

3.0 

3.5 

3.0 

290-310 

.3 

.5 

.3 

1.0 

7.0 

5.5 

320-340 

.8 

.3 

1.0 

6.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.4 

iiinmnii 

TOTALS 

37.5 

21.8 

2.6 

.3 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  398 


C  -  4  -  54 


USAFETAC/DS— 92/282  -  PagelO? 


OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  %nMD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15  19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGR2BS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.4 

2.2 

.3 

6.9 

4.2 

4.0 

020-040 

2.8 

1.7 

-1 

4.7 

4.2 

4.0 

050-070 

2.4 

.9 

.0 

3.4 

3.7 

4.0 

(B)  080-100 

2.9 

2.1 

.2 

5.2 

4.3 

4.0 

110-130 

2.6 

1.5 

4.1 

3.9 

4.0 

140-160 

3.3 

2.5 

.2 

6.0 

4.5 

4.0 

(Si  170-190 

5.3 

3.4 

.5 

9.1 

4.5 

4.0 

200-220 

7-0 

6.3 

1.0 

14.3 

5.0 

5.0 

230-250 

5.9 

4.0 

.8 

10.7 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

4.5 

1.8 

.2 

6.5 

4.0 

4.0 

290-310 

4.3 

1.6 

.2 

.0 

6.2 

3.9 

4.0 

320-340 

5.5 

2.5 

.2 

.0 

8.2 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.8 

llllllinill 

TOTALS 

50.9 

30.5 

3.7 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3544 


C  -  4  -  55 


USAFETAC/DS--92/282  -  PagelOS 


OFERKTIHG  t-OCKTIOH  "A*  FERCEHTAGB  FREOtfERCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVrLLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mjHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6B 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTA^- 

MEAN 

median 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.1 

2.3 

.6 

8.0 

4.5 

4.0 

020-040 

4.5 

2.8 

7.4 

4.3 

4.0 

050-070 

4.0 

1.1 

5.1 

2.9 

2.0 

(B)  060-100 

4.0 

1.1 

5.1 

3.0 

3.0 

110-130 

1.7 

1.7 

1.3 

1.0 

140-160 

2.3 

1.1 

3.4 

4.0 

3.5 

(S)  170-190 

2.3 

1.7 

4.0 

4.0 

3-0 

200-220 

5.7 

6.8 

1.7 

14.2 

5.2 

5.0 

230-250 

8.5 

5.1 

.6 

14.2 

4.4 

4-0 

(W)  260-280 

8.5 

2.3 

10.8 

3.5 

3.0 

290-310 

1.7 

2.8 

.6  .6 

5.7 

6.6 

5.5 

320-340 

2.8 

.6 

.6 

4.0 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.5 

//////////// 

TOTALS 

1  51.1 

27.7 

4.1  .6 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  176 

C  -  4  -  56 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel09 


GPERKTIHi:  lOCATIOR  "A"  PKRCEHTAGB  FRBQUBBCY  OF  OCCURREMCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBIAC,  ASHEVIIiB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  BOV  91 

LST  TO  UTC;  +  5  MONTH;  AUG  HOURS;  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR 

(DEGRESS) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.9 

3.7 

13.6 

3.7 

4.0 

020-040 

8.2 

2.2 

.1 

10.6 

3.6 

4.0 

050-070 

1.9 

1.6 

3.6 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

1.8 

.3 

2.1 

3.6 

4.0 

110-130 

1.0 

1.0 

3.1 

4.0 

140-160 

1.3 

.3 

.4 

2.1 

5.6 

4.0 

(S)  170-190 

1.9 

1.9 

.4 

4.3 

4.8 

5.0 

200-220 

5.2 

4.0 

.7 

10.0 

4.9 

4.0 

230-250 

6.7 

3.6 

.3 

10.6 

4.3 

4.0 

(«)  260-280 

3.9 

1.2 

.1 

5.2 

3.3 

2.0 

290-310 

3.0 

1.0 

4.0 

3.3 

3.0 

320-340 

3.4 

2.2 

.3 

6.0 

4.5 

4.0 

VKOABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.9 

//////////// 

TOTALS 

48.2 

22.0 

2.3 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  670 


C  -  4  -  57 


USAFETAC/DS— 92/282  -  PagellO 


OPBRATIRG  hOCPaiOH  "A” 
USAFETAC,  ASHSVILIfi  HC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIAnOII  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECriON  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

7.9 

5.7 

,7 

14,3 

4.8 

4.0 

020-040 

2.8 

3.9 

.6 

7.3 

5.4 

5.0 

050-070 

3.3 

4.5 

.4 

8.2 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

2.7 

2.5 

.1 

5.4 

4.6 

4.5 

110-130 

1.5 

1.8 

3.3 

4.8 

5.0 

140-160 

1.6 

1.6 

.1 

3.4 

4.7 

5.0 

(8)  170-190 

4.0 

3.7 

.1 

.1 

8.0 

5.3 

4.5 

200-220 

4.3 

3.3 

.6 

8.2 

4.9 

4.0 

230-250 

4.2 

6.3 

.9 

11.3 

5.4 

5.5 

(W)  260-280 

3.4 

3.1 

6.5 

4.7 

4.0 

290-310 

4.8 

1.2 

.1 

6.1 

3.6 

3.0 

320-340 

9.5 

3.4 

12.9 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.1 

//////////// 

TOTALS 

50.0 

41.0 

3.5 

.2 

100.0 

4,5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  672 


C  -  4  58 


USAFBTAC/DS— 92/282  -  Pagelll 


oPBMarniG  hoaaicm 
USAFBTAC,  ASHBV1IJ,B  RC 


PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SrariOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME;  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH;  AUG  HOURS:  12-14 


DIREcnOR  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.2 

2.8 

.1 

8.1 

4.2 

4.0 

020-040 

3.1 

4.9 

8.0 

4.9 

5.0 

050-070 

2.8 

4.4 

.4  .1 

7.9 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

3.1 

2.8 

.6 

6.5 

5.2 

5.0 

110-130 

1.6 

2.8 

.3 

4.7 

5.6 

6.0 

140-160 

2.4 

1.5 

3.9 

4.8 

4.0 

(S)  170-180 

4.3 

3.4 

.1 

7,9 

4.6 

4.0 

200-220 

4.6 

8.9 

.9 

14.4 

5.8 

6.0 

230-250 

4.4 

4.9 

1.0 

10.4 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.9 

.9 

5.8 

5.4 

4.0 

290-310 

5.2 

2.5 

7.7 

4.1 

4.0 

320-340 

7.0 

4.4 

.1 

11.6 

4.2 

4.0 

VMUABLE 

1 

CMN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

icraas 

1  46.7 

45.2 

4.4  .1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  IIUKBBR  Of  OBSERVATICHS 

675 

C  -  4  -  59 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagell2 


OPBBATim  hoctaion  *A”  pbrcertagb  fhbqubncy  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBTAC,  ASBBVXLUS  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

S1ATIGR  mJHBER:  723087  STATION  NAME;  FORT  BUSTIS/FKLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  01  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.2 

2.1 

.4 

7.7 

4.0 

4.0 

020-040 

3.6 

2.5 

.4 

6.5 

4.7 

4.0 

050-070 

3.9 

4.0 

.3 

8.2 

4.8 

5.0 

(E)  080-100 

4.7 

7.3 

.6 

12.6 

5.3 

5.0 

110-130 

4.5 

2.7 

7.1 

4.4 

4.0 

140-160 

3.4 

1.9 

.6 

5.9 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

6.2 

4.5 

.3 

11.0 

4.4 

4.0 

200-220 

4.7 

7.9 

.6 

13.2 

5.3 

6.0 

230-250 

2.8 

3.6 

.4 

6.0 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.6 

.6 

3.6 

6.0 

6.0 

290-310 

3.4 

1.9 

.1 

5.5 

4.0 

4.0 

320-340 

3.7 

2.1 

.1 

5.9 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.9 

iiiiiimin 

IGIALS 

1  47.4 

42.1 

4.4 

100,0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATZCmS 

674 

C  -  4  -  60 


USAFETAC/DS— 92/202  -  Pagell3 


GPERMriHG  WCKTlcm 
USAPStAC,  ASHBVILLE  RC 


PERCERTAGB  FRBQUBtICY  OP  OCCURRENCB  SURFACE  ITIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOII  miHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
HONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

1 

o 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

1.2 

.1 

4.3 

4.1 

4.0 

020-040 

2.8 

1.3 

4.2 

4.1 

4.0 

050-070 

1.6 

-1 

6.9 

3.2 

3.0 

(K)  080-100 

2.2 

.1 

8.8 

3.9 

3.0 

110-130 

1.8 

.1 

11.7 

3.1 

2.5 

140-160 

4.6 

2.8 

.3 

7.8 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

5.1 

4.5 

.1 

9.7 

4.2 

4.0 

200-220 

5.8 

3.0 

.4 

9.3 

4.3 

4.0 

230-250 

3.7 

1.9 

.1 

.1 

6.0 

4.3 

3.0 

(W)  260-280 

1.3 

.1 

1.5 

3.0 

3.0 

290-310 

.9 

2.7 

2.5 

320-340 

B 

1.2 

.1 

3.0 

4.1 

4.0 

VMOABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.0 

//////////// 

TOEHLS 

50.0 

21.6 

1.4 

-1 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUKBER  OF  OBSERVATIONS  669 


C  -  4  -  61 


USAFKTAC/DS--92/282  -  PageH4 


OPERATIIIG  LOCATION  *A*  PERCEIfCAGB  FREQUENCY  OF  OCCUPRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  PROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

ffanON  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/PELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *■  5  MONTH:  AUG  HOURS;  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-P4  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

1.6 

4.5 

3.8 

3.5 

020-040 

2.2 

.4 

2.7 

3.1 

2.0 

050-070 

2.2 

.4 

2.7 

3.0 

2.0 

(K)  080-100 

3.6 

.9 

4.5 

2.8 

2.0 

110-130 

4.0 

.7 

4.7 

2.7 

2.0 

140-160 

4.0 

2.5 

6.5 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

5.6 

4.7 

1.6 

.2 

12.1 

5.4 

5.0 

200-220 

4.5 

4.5 

9.0 

4.4 

4.5 

230-250 

5.2 

1.1 

6.3 

3.0 

2.0 

(«)  260-280 

.9 

.9 

.2 

2.0 

4.8 

5.0 

290-310 

.4 

.7 

1.1 

4.2 

5.0 

320-340 

1.8 

1.1 

.2 

3-1 

4.9 

4.0 

VARUBU 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.8 

//////////// 

TOIMiS 

37.3 

19.5 

1.8 

.4 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  446 


C  -  4  -  62 


USAFETAC/DS— 92/282  -  PagellS 


OPBMITIIK  lOCKnOM  ‘A*  PBRCEIfEAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

8ERTI0N  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


DHUBCTiaR  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WniD  SPEED  Iir 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(KGRBBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1  5.8 

2.9 

.3 

9.0 

4.2 

4.0 

020-040 

B 

.2 

6.8 

4.4 

4.0 

050-070 

B 

.2 

.0 

6.4 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

2.8 

.3 

6.8 

4.6 

4.0 

110-130 

B 

1.7 

.1 

5.5 

3.9 

4.0 

140-160 

2.8 

1.7 

.3 

4.8 

4.7 

4.0 

(8)  170-190 

B 

3.7 

.4 

.1 

8.6 

4.7 

4.0 

200-220 

5.3 

.6 

10.8 

5.1 

5.0 

230-250 

B 

3.7 

.5 

.0 

8.7 

4.9 

4.0 

(«)  260-280 

2.4 

1.5 

.3 

4.2 

4.7 

4.0 

290-310 

D 

1.3 

.0 

.0 

4.4 

3.8 

4.0 

320-340 

B 

2.9 

.1 

.0 

7.3 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.6 

inimiini 

TOCHLS 

47.3 

32.7 

3.3 

.1 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3806 


f 


C  -  4  -  63 


USAFETAC/DS— 92/282  -  PagellS 


OPElWnifG  UXMHOK  'A*  PERCENTAGB  FREQUEWCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  AiraSVILLE  NC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  HOW  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

17.7 

6.9 

3.0 

27.6 

4.9 

4.0 

020-040 

4.7 

S.6 

.4 

10.8 

5.0 

5.0 

050-070 

2.6 

6.9 

9.5 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

3.4 

2.2 

.4 

6.0 

4.6 

4.0 

110-130 

2.2 

.4 

2.6 

3.2 

3.0 

140-160 

1.7 

1.7 

3.3 

3.5 

(S)  170-190 

1.3 

.4 

1.7 

4.0 

4.0 

200-220 

2.2 

.9 

3.0 

3.3 

3.0 

230-250 

2.2 

1.7 

.4 

4.3 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

.4 

.4 

3-0 

3.9 

2.0 

290-310 

1.3 

.4 

.4 

2.2 

6.B 

4.0 

320-340 

6.5 

5.2 

.4 

12.1 

4.5 

4.0 

VIUUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.5 

//////////// 

TOTALS 

48.0 

31.0 

5.0 

.4 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  232 


C  -  4  -  64 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagelll 


0PBIWTIII6  lOCATIOM  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEAC,  ASHEVIU.B  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DISECnCXI 

(DBGRBB5) 

1 

5-9  10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.1 

5.8 

.7 

.2 

14.7 

4.6 

4.0 

020-040 

7.9 

5.8 

.3 

14.0 

4.4 

4.0 

050-070 

2.1 

1.3 

.3 

3.8 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

2.1 

.2 

.2 

2.5 

3.3 

3.0 

110-130 

.5 

.5 

1.0 

5.5 

5.5 

140-160 

.3 

.2 

.2 

.7 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

1.8 

4.5 

4.1 

4.0 

200-220 

5.3 

4.1 

.8 

10.2 

4.8 

4.0 

230-250 

4.5 

1.3 

5.8 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

2.8 

.5 

3.3 

2.7 

2.0 

290-310 

2.3 

1.3 

.2 

.2 

4.0 

5.7 

4.0 

320-340 

2.8 

1.3 

.3 

4.5 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.2 

//////////// 

TOTALS 

41.3 

24.1 

2.8 

.4 

.2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  606 


OSAFETAC/DS--92/282  -  PagellS 


OPERATIRO  LOCKTIOII  *A*  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETKC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOII  mJHBER:  723087  STATIGM  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  irrc:  ♦  5  MONTH:  SEP  ffOURS:  09-11 


%riND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.0 

6.6 

.8 

11.4 

5.6 

6.0 

020-040 

4.0 

6.8 

1.7 

12.4 

6.2 

6.0 

050-070 

3.8 

7.6 

1.0 

12.4 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

3.3 

2.5 

.3 

6.1 

4.7 

4.0 

110-130 

1.7 

1.5 

.3 

3.5 

5.6 

5.0 

140-160 

2.0 

1.0 

.3 

.2 

3.5 

4.7 

'  4.0 

(S)  170-190 

2.3 

3.0 

.3 

5.6 

5.1 

5.0 

200-220 

6.3 

3.3 

.5 

10.1 

4.5 

4.0 

230-250 

4.0 

3.1 

.7 

7.8 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

4.3 

1.7 

.3 

6.3 

4.0 

3.5 

290-310 

4.3 

1.8 

,5 

6.6 

4.2 

4.0 

320-340 

5.8 

3.6 

.2 

9.6 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.0 

miiinmi 

TOniLS 

45.8 

42.5 

6.9 

.2 

100.0 

4.8 

5.0 

TOYSO.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  606 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pag©119 


OPBRIfflllG  lOCATIOn  ‘A* 
USAFFEAC,  ASHBVXUJB  NC 


PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SZKriON  HUMBER;  723087  STATION  NAME;  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIKBCnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.6 

5.0 

.3 

10.9 

4.9 

4.0 

020-040 

2.6 

6.6 

2.3 

.3 

11.9 

6.9 

6.0 

050-070 

2.8 

5.4 

.5 

8.7 

5.4 

5-0 

(E)  oao-100 

2.6 

4.8 

.2 

7.6 

5.6 

5.5 

110-130 

2.6 

1.8 

.2 

4.6 

4.4 

4.0 

140-160 

2.1 

1.5 

1.0 

4.6 

5.5 

5.5 

(S)  170-190 

3.8 

4.0 

.5 

6.3 

5.1 

5.0 

200-220 

3.8 

6.1 

.7 

10.6 

5.6 

6.0 

230-250 

2.8 

5.0 

.8 

6.6 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.8 

.3 

5.9 

4.8 

5.0 

290-310 

5.4 

3.6 

.3 

9.4 

4.5 

4.0 

320-340 

3.8 

1.8 

5.6 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CUM 

mnniiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiniiiiiiitiimiin 

3.3 

//////////// 

ratKLs 

40.7 

48.4 

7.1 

-3 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  606 


C  -  4  -  67 


USAFBTAC/DS— 92/262  -  Pagel20 


OPERATIIIG  LOCATIOIf  ‘A*  PERCENTA^TE  FREQUBRCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mJHBBR:  723087  STATION  NAME;  FORT  BUSTIS/FSLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTU 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

2.6 

.8 

6.4 

5.1 

5.0 

020-040 

5.9 

3-5 

1.2 

10.6 

4.9 

4.0 

050-070 

5.1 

5.1 

1.0 

11.2 

5.2 

■■  0 

(B)  080-100 

8.6 

5.0 

13.5 

4.2 

4.0 

110-130 

3.6 

2.6 

.2 

6.4 

4.5 

4.0 

140-160 

2.8 

1.2 

4.0 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

4.8 

2.0 

.8 

7.6 

4.4 

4.0 

200-220 

3.3 

5.3 

.7 

9.2 

5.7 

6.0 

230-250 

4.8 

3.3 

.2 

8.3 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

3.3 

2.5 

5.8 

4.3 

4.0 

290-310 

1.2 

2.3 

3.5 

4.8 

5.0 

320-340 

4.1 

2.3 

.2 

6.6 

4.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

50.5 

37.7 

5.1 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  608 


C  -  4  -  68 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel21 


OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH;  SEP  HOURS;  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  '■* 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.5 

1.5 

.3 

4.3 

4.3 

4.0 

020-040 

3.6 

2.8 

.5 

7.0 

4.6 

4.0 

050-070 

4.6 

1.7 

.3 

6.6 

4.0 

3.0 

(B)  OSO-100 

7,5 

3.1 

.2 

10.8 

3.7 

3.0 

110-130 

6.0 

1.5 

7.5 

3.0 

2.0 

140-160 

2.5 

.8 

3.3 

3.0 

2.5 

(8)  170-190 

4.3 

2.2 

.5 

7.0 

4.4 

4.0 

200-220 

6.0 

3.1 

9.1 

3.8 

4.0 

230-250 

2.5 

48 

3.3 

3.0 

3.0 

(W)  260-280 

-7 

.2 

.8 

2.2 

1.0 

290-310 

1.0 

.5 

.3 

1.8 

5.0 

4,0 

320-340 

1.0 

1.2 

2.2 

4.4 

5.0 

VMUABLK 

1 

CAIM 

iiiiiimimiiimimiiiiiimiiiiiiiiinnimiimiuni/iumiiifimii 

36.4 

timi/i/f// 

TOTALS 

42.2 

19.4 

2.1 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  604 


USAFETAC/DS--92/282  -  Pagel22 


OPERATIRG  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

2.0 

.5 

5.2 

5.0 

4.0 

020-040 

3.5 

2.2 

.2 

6.0 

4.3 

4.0 

050-070 

2.7 

.5 

.5 

3.7 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

1.7 

.2 

4.2 

4.7 

4.0 

110-130 

1.7 

.5 

2.2 

3.4 

2.0 

140-160 

1.5 

3,2 

4.7 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

3.0 

3,7 

.5 

7.2 

5.1 

6.0 

200-220 

5.2 

5.2 

10.4 

4.7 

4.5 

230-250 

2.2 

.5 

2.7 

2.9 

3.0 

(W)  260-280 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

290-310 

.2 

.2 

.2 

.7 

8.0 

6.0 

320-340 

1.0 

.7 

1.7 

4.7 

4.0 

VIUOABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

50.0 

//////////// 

TOTALS 

1  26.9 

20.4 

2.1 

100.0 

2.3 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

402 

C  -  4  -  70 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel23 


OPERMTZIfG  LOCATION  *A*  PERCENTAGB  FRBQUBNCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRECnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.4 

4.0 

.6 

.0 

9.0 

5.0 

5.0 

020-040 

4.7 

4.8 

1.1 

.1 

10.6 

5.3 

5.0 

050-070 

3.6 

3.8 

.6 

8.0 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

4.5 

2.9 

.2 

7.6 

4.4 

4.0 

110-130 

2.7 

1.5 

,1 

4.3 

4.1 

4.0 

140-160 

1.9 

1.2 

.3 

.0 

3.4 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

3.5 

2.7 

.4 

6.6 

4.7 

4.0 

200-220 

5.0 

4.5 

.5 

9.9 

4.9 

4.5 

230-250 

3.5 

2.4 

.3 

6.3 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

2.6 

1.3 

.1 

4.0 

4.0 

4.0 

290-310 

2.5 

1.7 

.2 

.0 

.0 

4.5 

4.8 

4.0 

320-340 

3.2 

1.9 

.1 

5.2 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.5 

//////////// 

TOTALS 

42.1 

32.7 

4.5 

.1 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3430 


C  -  4  -  71 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel24 


(VEKATIIIG  hOaaiOH  -A’ 
USAPETAC,  ASHBVILLK  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  CffiSERVATIONS 

SrCATIOH  NUMBER:  723067  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELRER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6E  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILICT  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPSBD  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAE 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

10.0 

11.3 

.4 

.4 

22.1 

5.1 

5.0 

020-040 

6.7 

6.7 

1.3 

14.6 

5.1 

5.0 

050-070 

4.6 

4.2 

.4 

9.2 

4.8 

4.5 

(E)  080-100 

3.8 

2.5 

.4 

6.7 

4.6 

4.0 

110-130 

1.7 

2.1 

.4 

4.2 

5.8 

5.0 

140-160 

1.7 

.8 

2.5 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.3 

2.7 

2.0 

200-220 

.4 

.4 

.8 

5.5 

5.5 

230-250 

2.5 

1.3 

3.8 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

2.5 

2.9 

5.9 

5.0 

290-310 

2.1 

2.9 

.4 

.4 

.4 

6.2 

7.9 

6.0 

320-340 

3.8 

3.3 

.8 

7.9 

5.1 

5-0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.9 

//////////// 

TOTALS 

39.0 

38.0 

4.1 

.8 

.4 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  240 


C  -  4  -  72 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel25 


OPElUnilG  LOCKTIOII  ’A'  PKRCERTACE  FREQUEMCy  OF  OCCURPENCB  SUBFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEMC,  ASBEVIU.S  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKnOM  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(EEGRBBS) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  330-010 

8.3 

4.2 

.5  .3 

13.3 

4.5 

4.0 

020-040 

3.6 

5.5 

.5  .5 

10.0 

5.9 

6.0 

050-070 

2.3 

2.5 

4.9 

4.7 

5.0 

(R)  080-100 

1.9 

.2 

2.0 

2.5 

2.0 

110-130 

2.2 

1.3 

3.4 

4.0 

4.0 

140-160 

1.7 

1.6 

.5 

3.8 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

3.3 

1.1 

.2 

4.5 

3.8 

3.0 

200-220 

4.2 

1.3 

.2 

5.6 

3.6 

3.0 

230-290 

3.0 

.6 

3.6 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

2.7 

1.1 

3.B 

3.5 

3.0 

290-310 

2.5 

1.4 

.3 

4.2 

4.4 

4.0 

320-340 

4.1 

5.9 

.8 

10.8 

5.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.0 

//////////// 

TOTALS 

1  39.8 

26.7 

2.8  1.0 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 

OSAFETAC/DS--92/282  -  Pagel26 


OPEmnHG  LOCKTION  'A*  FERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  BOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

8.6 

1.1 

.3 

13.1 

6.2 

6.0 

020-040 

2.3 

6.3 

1.6 

.3 

.2 

10.6 

6.8 

6.0 

050-070 

2.3 

2.8 

1.4 

6.6 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.7 

2.2 

.3 

4.2 

5.3 

5.0 

110-130 

1.4 

1.4 

2.8 

4.3 

4.5 

140-160 

3.1 

4.4 

.3 

7.8 

5,6 

6.0 

(S)  170-190 

4.2 

2.8 

.6 

7.7 

4.9 

4.0 

200-220 

2.2 

3.4 

.5 

6.1 

5.4 

5.0 

230-250 

3.1 

3.0 

.3 

6.4 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

2.3 

1.6 

3.9 

4.2 

4.0 

290-310 

4.2 

4.1 

.9 

9.2 

4.6 

5.0 

320-340 

6.7 

6.9 

2.3 

16.0 

5.6 

5.0 

VMOABIf 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

TOXUS 

36.6 

47.5 

9.3 

.6 

.2 

100,0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 


C  -  4  -  74 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel27 


OPBRKTIira  lOCKnOR  *A*  PERCEmACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8IAXI0N  NUMBER:  723087  OTATIOH  NAME:  PORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRBCTIOH 

(ISGREBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.1 

4.5 

.6  .2 

9.4 

5.4 

5.0 

020-040 

1.6 

4.5 

.9  .3 

7.4 

7.0 

7.0 

050-070 

3.1 

3.6 

.6 

7.4 

5.5 

6.0 

(8)  080-100 

1.6 

4.4 

.5 

6.4 

6.0 

6.0 

110-130 

1.9 

2.0 

.3 

4.2 

5.3 

5.0 

140-160 

2.2 

4.9 

.8 

7.8 

5.9 

5.5 

(S)  170-190 

3.9 

4.4 

.6 

8.9 

5.2 

5.0 

200-220 

3.9 

4.4 

.9 

9.2 

5.6 

5.0 

230-250 

1.9 

3.4 

1.1 

6.4 

6.4 

6.0 

(W>  260-280 

2.5 

3.0 

5.5 

4.9 

5.0 

290-310 

4.9 

5.2 

1.6  .3 

11.9 

6.0 

5.0 

320-340 

6.4 

5.5 

1.3  .3 

13.5 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

auM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

1  38.0 

49.8 

9.2  1.1 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 

C  -  4  -  75 


USAFBTAC/DS— 92/282  -  Pagel2e 


OPSnmilO  IdOCJfflOII  ”A*  PBRCBITAGB  PRBQUBncy  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

OSAFKXAC,  ASBEVILLB  MC  PRCH  HOURty  OBSERVATIONS 

8TATXGII  miHBBR:  723067  STATION  NAME:  PORT  BU3TIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

tST  TO  UrC:  ♦  5  MOHTB:  OCT  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

4.7 

3.3 

1.3 

9.3 

5.4 

4.0 

020-040 

1.7 

4.6 

.5 

6.8 

5.7 

6.0 

050-070 

3.1 

4.2 

.3 

7.7 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

4.7 

4.9 

.6 

10.2 

5.0 

5.0 

110-130 

3.3 

2.7 

.2 

6.1 

4.7 

4.0 

140-160 

4.1 

4.9 

.8 

9.7 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

4.9 

3.0 

.2 

8.0 

4.5 

4.0 

200-220 

4.7 

3.3 

.6 

8.6 

4.9 

4.0 

230-250 

2.6 

1.9 

.3 

5.0 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.9 

2.5 

.3 

4.7 

5.4 

5.0 

290-310 

2.2 

3.1 

1.4 

6.8 

6.4 

7.0 

320-340 

3.0 

4.4 

1.9 

9.3 

6.4 

6.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.8 

niiiiiiiin 

TQnUiS 

41.1 

42.8 

8.4 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  QBSERVATICWS  637 


C  -  4  -  76 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel29 


onsuvrnfe  ukation  *a* 
usapezm:,  ashbviija  rc 


PBRCElfTAGB  FRBQUBlfCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIRTIOR  mRBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTB:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


oiRBcnon 

(DBQRBES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TCTAI. 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(»  350-010 

3.0 

2.1 

.3 

5.4 

4.7 

4.0 

030-040 

5.2 

2.8 

.3 

8.4 

4.4 

4.0 

050-070 

2.2 

1.1 

.3 

.2 

3.8 

5.1 

3.5 

(B)  080-100 

5.2 

2.2 

.3 

7.7 

4.0 

4.0 

110-130 

8.0 

1.3 

.2 

7.4 

3.2 

3.0 

140-180 

3.3 

3.0 

6.3 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

3.5 

.8 

.5 

4.7 

4.5 

4.0 

300-320 

5.2 

1.1 

.3 

6.6 

3.7 

3.0 

330-350 

3.5 

.8 

3.3 

3.2 

3.0 

(«)  280-380 

.9 

.8 

.3 

2.1 

5.9 

7.0 

290-310 

1.1 

.3 

.3 

1.7 

5.0 

3.0 

320-340 

1.4 

2.7 

1.6 

5.7 

6.8 

6.5 

VMOABUt 

1 

CALM 

36.9 

//////////// 

TOEMLS 

39.5 

19.0 

4.4 

.2 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  634 


C  -  4  -  77 


USAFBTAC/DS— 92/282  -  PagelBO 


OPERATIRO  LOCAXION  *A*  PSRCBRTAGB  PREQUEMCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  MC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  PORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTIOH 

(DBOREBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

5.0 

2.8 

.2 

8.1 

4.6 

4.0 

020-040 

3.6 

2.8 

.2 

6.6 

4.2 

4.0 

050-070 

1.9 

2.4 

.2 

.2 

4.7 

5.8 

5.5 

(B)  080-100 

1.4 

.5 

.2 

2.1 

3.9 

2.0 

110-130 

2.4 

.9 

.7 

4.0 

4.8 

2.0 

140-160 

2.4 

4.0 

.7 

7.1 

5.8 

6.0 

(8)  170-190 

4.0 

1.7 

5.7 

3.4 

2.5 

200-330 

3.1 

2.6 

.2 

5.9 

4.8 

4.0 

230-250 

2.1 

1.7 

.2 

4.0 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

.9 

2.1 

3.1 

5.2 

5.0 

290-310 

.5 

.9 

.5 

1.9 

7.1 

8.0 

320-340 

.7 

2.4 

.7 

.2 

4.0 

7.6 

7.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

42.7 

((///////(// 

TOTALS 

26.0 

24.8 

3.8 

.4 

100.0 

2.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  422 


C  -  4  -  70 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel31 


OraiWriHO  lOCATIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VHND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASSEVIU.S  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXAariOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


HIND  lED  IN  KNOTS 

DIRBCTIOR  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(KGREES)  I 

% 

vaND 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

4.3 

.7 

.1 

9.9 

5.2 

5.0 

020-040 

3.0 

4.5 

.7 

.2  .0 

8.4 

5.8 

6.0 

050-070 

2.5 

2.8 

.5 

.1 

5.9 

5.5 

5.0 

(B)  080-100 

2.8 

2.5 

-3 

5.7 

4.e 

4.5 

110-130 

2.9 

1.6 

.2 

4.7 

4.3 

4.0 

140-160 

2.8 

3.8 

.5 

7.1 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

4.0 

2.3 

.4 

6.6 

4.5 

4.0 

200-220 

3.9 

2.7 

.4 

.0 

7.1 

4,7 

4.0 

230-250 

2.6 

1.9 

.3 

4.8 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.9 

1.8 

.1 

3.9 

4.8 

4.5 

290-310 

2.7 

2.6 

.9 

.1 

6.2 

5.6 

5.0 

320-340 

3.9 

4.8 

1.5 

.1 

10.2 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.5 

//////////// 

TOTALS 

1  37.7 

35.6 

6.5 

.6 

100.0 

4.2 

5.0 

TOTAL 

HIMBBR  OF  OBSERVATIONS  3610 

C  -  4  -  79 


USAFBTAC/DS--92/282  -  Pagel32 


oPBrnnne  locktion  'a*  percbitagb  frequercy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFKIAC,  ASBBVILU  HC  FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

STATION  NUHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 

CATSeoRY  A:  CEILING  CS  200  BUT  LESS  IBAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 

I 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.5 

3.9 

2.1 

.3 

11.8 

5.6 

5.0 

020-040 

5.8 

7.3 

1.3 

1.8 

.3 

16.5 

7.0 

6.0 

050-070 

3.4 

4.5 

1.6 

.5 

10.0 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

3.1 

5.5 

1.6 

10.2 

5.8 

6.0 

110-130 

3.1 

3.1 

1.0 

7.3 

5.4 

5.0 

140-160 

2.9 

2.9 

.5 

6.3 

5.4 

5.0 

(8)  170-190 

2.1 

.8 

.3 

3.1 

4.3 

4.0 

200-220 

1.8 

1.8 

2.1 

2.0 

230-250 

1.6 

-5 

.3 

2.4 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

1.6 

.3 

3.4 

5.2 

6.0 

290-310 

2.4 

1.8 

.8 

5.0 

5.7 

5.0 

320-340 

2.9 

4.2 

.8 

7.9 

5.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.2 

//////////// 

VmLB 

36.2 

36.1 

10.6 

2.6 

.3 

100.0 

5,0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CSSERVATIONS  381 


C  -  4  -  80 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel33 


OPERKTUIG  LOCATION  *A*  PERCElfTACE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

UBAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

NEKTION  NIMBR:  723087  STATION  NAME:  PORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECX>RO:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


ontBcnoH  1 
(OBOtEBS)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

4.8 

7.9 

1.4  .2 

14.3 

6.1 

6.0 

020-040 

4.3 

1.8 

6.1 

4.1 

4.0 

050-070 

1.6 

.7 

2.3 

3.3 

2.0 

(B)  080-100 

1.1 

.4 

.5 

2.0 

5.4 

4.0 

110-130 

1.1 

.5 

.7  .2  .2 

2.7 

8.5 

8.0 

140-160 

1.1 

1.1 

.4 

2.5 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.7 

.9 

6.5 

5.4 

5.0 

200-220 

4.3 

2.2 

.5 

7.0 

4.6 

4.0 

230-250 

2.7 

3.0 

.7 

6.5 

5.5 

6.0 

(«)  260-280 

3.8 

3.6 

.4 

7.7 

4.4 

5.0 

290-310 

1.4 

2.3 

.2  .4 

4.3 

6.3 

6.0 

320-340 

1.4 

2.0 

.2  .2 

3.8 

5.5 

6,0 

VMUABU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.4 

//////////// 

TOTALS 

1  30.5 

28.2 

5.9  1.0  .2 

100.0 

3.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  558 

C  -  4  -  01 


USAFETAC/DS--92/282  -  Pagel34 


OPERATIII6  LOCATION  “A*  PERCQITAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOII  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRER  AAP  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  >  NOV  91 


LST 

TO  irrc:  ♦  5 

MONTB:  NOV  HOURS 

:  09-11 

DIRECTION  1 
(DECREES)  { 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-3^ 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.0 

9.1 

1.1 

12.2 

6.7 

7.0 

020-040 

2.5 

4.7 

1.1  .2 

8.4 

6.3 

6.0 

050-070 

2.3 

2.7 

.2 

5.2 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.3 

-2 

4.7 

5.0 

5.0 

110-130 

1.4 

i.e 

.9  .2  .2 

4.5 

7.2 

6.0 

140-160 

2.2 

1.1 

.5 

3.8 

5.3 

4.0 

(SJ  170-190 

4.7 

2.7 

1.1 

8.4 

5.2 

4.0 

200-220 

4.7 

3.6 

.9 

9.1 

5.2 

4.0 

230-250 

3.4 

3.4 

1.6 

8.4 

5.6 

5  .0 

(N)  260-280 

1.6 

2.5 

1.3 

5.4 

6.4 

6.0 

290-310 

2.7 

4.7 

1.6  .2  .2 

9.3 

6.8 

6.0 

320-340 

3.0 

5.0 

1.3 

9.3 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiii(iiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiniiiifimiinmiiiumiiiiimiimiiif 

11.3 

mi/it/iii/ 

TOrChLS 

1  32.7 

43.6 

11. e  .6  .4 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

558 

C  -  4  -  82 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel35 


OPBRATIIIG  LOCATZON  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  IlC 


PERCEI7TAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTIOII  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  fll  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnoH  1 
(DBGRBK  )  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.5 

5.9 

1.3 

11.7 

5.6 

6.0 

020-040 

2.3 

2.7 

1.1 

6.1 

6.3 

6.0 

050-070 

2.0 

1.6 

3.6 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

2.9 

2.3 

.4 

5.6 

5.1 

4.0 

110-130 

1.6 

1.6 

.4 

.2  .2 

3.9 

5.8 

6.0 

140-160 

2.7 

2.9 

.7 

.2 

6.5 

5.9 

5.0 

(8)  170-190 

4.8 

3.8 

1.4 

10.1 

5.3 

5.0 

200-220 

3.8 

7.0 

.7 

11.5 

5.8 

6.0 

230-250 

2.7 

4.8 

1.6 

9.2 

6.2 

6.0 

(M)  260-260 

1.4 

2.9 

1.6 

.2 

6.1 

7.4 

8.0 

290-310 

3.8 

4.5 

2.7 

.4 

11.3 

7.0 

6.0 

320-340 

2.9 

6.1 

2.5 

.4 

11.8 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

mimi  i/if/ui  i/iui  /  f //// If  II  ffiifii/i//i/iifif /HI  ///////////! 

2.7 

iiiiiiiiiiii 

TOTALS 

35.4 

46.1 

14.4 

1.4  .2 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  557 


C  -  4  -  83 


USAFETAC/DS--92/282  -  Pagel36 


OPERATIIIG  LOCATIOIf  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEtAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOJRLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  irrc:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOIf  1 
(DBGRKBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

4.5 

1.3 

.2 

9.9 

6.0 

6.0 

020-040 

1.8 

2.0 

-5 

4.3 

5.0 

5.0 

050-070 

2.5 

1.3 

.2 

4.0 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

5.8 

1.6 

.4 

7.7 

4.1 

3.0 

110-130 

3.2 

.9 

.4 

.2 

.4 

-2 

5.2 

6.9 

4.0 

140-160 

4.1 

2.2 

1.6 

7.9 

5.5 

4.0 

(S)  170-190 

4.3 

4.0 

.9 

9.2 

5.1 

5.0 

200-220 

4.7 

3.6 

.4 

.2 

8.8 

5.2 

4.0 

230-250 

2.3 

3.6 

5.9 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

1.4 

3.1 

,7 

5.2 

6.5 

7.0 

290-310 

2.9 

2.3 

2.3 

7.6 

6.5 

6.0 

320-340 

3.2 

4.7 

2.7 

10.6 

6.6 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.5 

//////////// 

TOTALS 

40.2 

33.8 

11.0 

1-0 

.4 

.2 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  555 


C  -  4  -  84 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel37 


OratKTIIlG  IOCATIC3II  “A"  PERCERTAGB  FRBQUBNCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBCAC,  ASHEVIU.E  IK  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SrariOR  NUMBER:  723087  STATION  HAKE:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

4.5 

.9 

7.7 

6.3 

6.0 

020-040 

2.9 

2.5 

.4 

5.8 

4.5 

050-070 

2.0 

1.1 

3.1 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

3.2 

.4 

.2  .2 

4.0 

3.8 

3.0 

110-130 

2.7 

.9 

.5  .2 

4.3 

5.1 

3.5 

140-160 

3.2 

3.1 

.7 

7.0 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

6.5 

2.5 

1.1 

10.1 

4.4 

3.5 

200-220 

2.5 

2.7 

.5 

5.8 

5.2 

5.0 

230-250 

1.3 

1.8 

.2 

3.2 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

2.3 

2.0 

.5 

4.9 

5.0 

5.0 

290-310 

1.1 

2.0 

.4  .4 

3.8 

6.9 

6.0 

320-340 

.5 

2.5 

1.3  .2 

4.5 

7.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36.0 

//////////// 

TOTALS 

30.5 

26.0 

6.7  1.0 

100,0 

3.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  556 


C  -  4  -  85 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel38 


OPERATING  LOCATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHBV1LI£  HC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATZOR  HIMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTE:  NOV  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.9 

6.5 

.8 

12.2 

5.4 

5.0 

020-040 

2.7 

2.7 

.3 

5.7 

4.9 

5.0 

050-070 

1.9 

1.1 

3.0 

3-9 

3.0 

(B)  080-100 

1.6 

.8 

2.4 

4.1 

3.0 

110-130 

1.6 

.5 

.3 

2.4 

4.6 

4.0 

140-160 

3.0 

2.4 

.3 

5.7 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

7.6 

3.0 

1.4 

11.9 

4.8 

4.0 

200-220 

1.9 

1.9 

.5 

4.3 

5.6 

5.0 

230-250 

1.4 

2.4 

.3 

.3 

4.3 

6.1 

5.0 

(H)  260-280 

1.9 

1.9 

.8 

4.6 

6.0 

6.0 

290-310 

1.4 

1.1 

.3 

.3 

3.0 

6.1 

5.0 

320-340 

2.4 

1.1 

.5 

4.1 

9.3 

8.0 

V»UABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36.5 

iiinniiiii 

TOTALS 

29.9 

26,7 

6.1 

1.1 

100.0 

3.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  370 


C  -  4  -  86 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pag0l39 


OPBRATHIG  UXAnON  *A- 
U8AFBIAC,  ASBEVILLB  NC 


PERCBIITA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUIffiER:  723087  STATION  NAHB:  FORT  EUSTIS/PELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


oiRBcnaM  1 

1 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBGRKBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

|R)  350-010 

3.7 

6.4 

1.1 

.1 

11.3 

6.0 

6.0 

020-040 

2.8 

2.7 

.6 

.0 

6.1 

5.3 

5.0 

050-070 

2.1 

1.4 

.1 

3.6 

4.4 

4.0 

(K)  080-100 

2.9 

1.3 

.2 

.1 

4.5 

4.5 

4.0 

110-130 

2.0 

1.1 

.5 

.2 

.1  .0  .0 

3.9 

6.6 

4.5 

140-160 

2.7 

2.1 

.7 

.0 

5.5 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

5.0 

3.1 

1.1 

9.2 

5.0 

4.0 

200-220 

3.7 

3.6 

.6 

.0 

8.C 

5.3 

5.0 

230-250 

2.3 

3.2 

.8 

.0 

6.4 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

2.1 

2.7 

.9 

.0 

5.7 

5.9 

6.0 

290-310 

2.3 

2.9 

1.3 

.3 

.0 

6.B 

6.7 

6.0 

320-340 

2.0 

3.9 

1.5 

.2 

7.5 

6.8 

6.5 

VARIABLS 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.6 

//////////// 

TOIKLS 

1  33.6 

34.4 

9.4 

.9 

-1 

100.0 

4.5 

5.0 

TGTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

3154 

C  -  4  -  67 


USAFETAC/DS— -92/282  -  Pagel40 


OramTIIIG  lACKTIOH  'A*  FERCEinACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SZATIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 

CATECXWY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIKBCTIOIf  1 

I  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

I 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

7.0 

8.3 

1.6 

16.9 

5.7 

6.0 

020-040 

6.1 

7.7 

.3 

14.1 

5.3 

5-0 

050-070 

1.6 

2.2 

3.B 

4.7 

5.5 

(E)  080-100 

2.6 

1.9 

2.2 

1.0 

7.7 

7.6 

7.0 

110-130 

2.2 

1.3 

3.2 

1.0  1.0  .3 

8.9 

11.0 

11.0 

140-160 

1.9 

1.6 

3.5 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

3.8 

1.0 

7.3 

5.7 

5.0 

200-220 

1.9 

2.6 

1.0 

5.4 

6.0 

6.0 

230-250 

1.0 

1.9 

2.9 

4.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.6 

1.3 

2.9 

4.2 

4.0 

290-310 

1.3 

1.9 

.6 

3.8 

6.1 

6.6 

320-340 

3.2 

1.3 

.3 

4.8 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  17 .9  //////////// 

TOTALS  33.0  35.8  9.9  2.3  1.0  .3  100.0  5.0  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  313 


C  -  4  -  88 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel41 


OPBmTimi  UXATIOH  "A*  PERCEIIXAGE  FRBQUEHCY  OP  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

nSAFEXAC,  ASBBVILLB  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOII  NUIBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC;  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECnOR  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

tflRD  SPEED  IN  KMOrrS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.9 

3.1 

.3 

9.4 

4.3 

4.0 

020-040 

5.4 

4.2 

-3 

9.9 

4.9 

4.0 

050-070 

1.2 

.3 

3.1 

5.6 

4.5 

(E)  080-100 

1.0 

.3 

2.8 

5.3 

5.0 

110-130 

1.4 

.3 

3.3 

4.9 

5.0 

140-160 

.3 

1.4 

3.4 

2.5 

(S)  170-190 

2.4 

1.4 

.5  .2 

4.5 

5.5 

4.0 

200-220 

2.8 

3.7 

.9 

7.3 

6.1 

5.5 

230-250 

4.2 

2.8 

.3 

7.3 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.6 

2.8 

1.2  .3 

7.0 

6.1 

6.0 

290-310 

1.6 

1.7 

2.1  .2 

5.6 

7.8 

8.0 

320-340 

2.8 

4.4 

2.1 

9.2 

6.8 

8.0 

VARIABLE 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.1 

//////////// 

raoLs 

1  33.3 

28.0 

8.6  .7 

100.0 

3,9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

574 

C  -  4  -  89 


USAFErAC/DS--92/282  -  Pagel42 


orawnns  locxrwm  'a*  PERCEiraAGB  frequehcy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC  FROM  BOURDF  OBSBRVATICWS 

SXATiail  HUMBER:  723087  STATtCH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

1ST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


VnND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCTZOIf  1 
(DB6RBBS)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.7 

7.6 

1.9 

14.2 

6.0 

6.0 

020-040 

2.3 

5.3 

1.1 

8.7 

6.2 

6.0 

050-070 

1.8 

2.3 

.6 

4.7 

5.7 

6.0 

(El  080-100 

1.3 

1.5 

.5 

3.2 

5.5 

5.0 

iio-iao 

1.8 

2.6 

.3 

4.7 

5.0 

6.0 

140-160 

2.3 

2.8 

5.0 

4.9 

5.0 

(8)  170-190 

2.9 

2.4 

.2 

5-5 

4.9 

4.0 

200-220 

4.4 

3.4 

1.8 

9.5 

5.9 

5.0 

230-250 

4.7 

2.8 

.3 

7,8 

4.6 

4.0 

(N)  260-280 

1.6 

2.8 

1.6  .5 

6,5 

7.5 

7.0 

290-310 

2.9 

3.1 

2.9  .2 

9.1 

7.2 

7.5 

320-340 

4.5 

2.9 

2.6  .2 

10.2 

6.3 

6.0 

VARIABUE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

//////////// 

TODUiS 

35.2 

39.5 

13.6  1.1 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  618 


C  -  4  -  90 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel43 


OPBMTIHG  tOCKnCR  'A*  PBRCSmCAGB  FHEQUEUCY  OP  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBXAC,  ASBKVXUJt  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SrniaR  NIMBR:  723087  SEKTIOH  RAHB:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  NONTB:  DEC  HOURS:  12-14 


DiKBcncn  1 

(DBQRBBS)  1 

1 

5-9 

VIlfD  SPEED  IR  KWOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-14 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(1)  350-010 

7.1 

1.1 

13.0 

5.6 

6,0 

020-040 

2.5 

1.1 

5.4 

6.4 

6.0 

050-070 

1.5 

.2 

3.4 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

1.6 

.3 

3.8 

5.5 

6.0 

110-130 

.5 

2.1 

.2 

2.8 

6.1 

6.0 

140-160 

3.1 

2.0 

.8 

5.9 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

4.1 

2.8 

.5 

7.4 

5.1 

4.0 

200-220 

3.8 

4.9 

1.6  .2 

10.5 

6.0 

5.5 

230-250 

2.3 

4.8 

.8 

7.9 

5.9 

6.0 

(W)  260-280 

2.6 

4.9 

1.6  .2 

9.4 

6.2 

6.0 

290-310 

3.6 

4.3 

3.1  1.1 

12.3 

7.6 

8.0 

320-340 

3.4 

4.9 

3.1  .5 

12.0 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2 

//////////// 

TOTALS 

1  33.8 

43.4 

14.4  2.0 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

609 

C  -  4  -  91 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel44 


OPEmmiO  LOCMIOH  -A* 
aSAFEraC,  ASBBVILLB  IIC 


PERCEirEAGB  FREQUBfCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOUREY  OBSERVATIONS 

SranOM  HUMBER:  723087  STATION  RAKE:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


vnHD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

4.7 

-7 

8.2 

5.7 

6.0 

020-040 

3.0 

3.0 

.9 

7.0 

5.6 

5.0 

050-070 

3.9 

1.3 

5.2 

3.7 

4.0 

(B)  080-100 

3.4 

1.4 

.4 

5.2 

4.0 

4.0 

110-130 

1.8 

.4 

.2 

2.3 

4.2 

4.0 

140-160 

2.1 

1.1 

.9 

4.1 

5.3 

4.0 

(8)  170-190 

3.9 

2.7 

,7 

.2 

7.5 

5.5 

4.0 

200-220 

3.9 

4.1 

1.4 

.2 

9.7 

6.0 

6.0 

230-250 

5.4 

2.7 

.4 

8.4 

4.4 

4.0 

(M)  260-280 

3.4 

3.9 

1.3 

8.6 

5.9 

6.0 

290-310 

2.5 

4.3 

2.9 

.2 

9.B 

7.4 

8.0 

320-340 

3.6 

4.1 

2.7 

.4 

10.7 

6.8 

6.0 

VMaABU 

1 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.2 

//////////// 

TOTALS 

39.8 

33.7 

12.5 

.8 

,2 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  559 


C  -  4  -  92 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel45 


OPBRKmO  LOCATICII  *A’ 

usafbzm:,  asbkvillb  ik 


PERCEHTAGE  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 

WIND  SPEED  IN  EHOTS 


DIRBCnOM  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.6 

3.6 

.9 

8.1 

5.1 

5.0 

020-040 

3.2 

2.5 

1.4 

7.0 

5.5 

6.0 

050-070 

2.0 

2.0 

.5 

4.5 

5.5 

6.0 

(E)  080-100 

3.2 

.9 

4.1 

3.2 

2.5 

llD-130 

2.9 

.2 

.2 

3.4 

3.0 

2.0 

140-160 

2.7 

2.3 

.5 

5.4 

5.0 

4.5 

(8)  170-190 

3.4 

1.4 

.9 

5.7 

4.9 

3.0 

200-220 

4.5 

2.3 

1.1 

7.9 

4.8 

4.0 

230-250 

5.2 

1.8 

.2 

7.2 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

.5 

.2 

.2 

.2 

3.6 

5.9 

4.0 

290-310 

2.9 

2.0 

.9 

.7 

6.6 

7.0 

6.0 

320-340 

2.7 

1.8 

2.3 

.5 

7.2 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.2 

//////////// 

Tonu.s 

38.8 

21.3 

9.1 

1.4 

.2 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  442 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel46 


OPBRATZIIQ  LOCATION  *A*  PBRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mJHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  IfPC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOn  1 
(DEGRKBS)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

5.2 

4.1 

9.3 

4.6 

4.0 

020-040 

2.7 

3.1 

.7 

6.5 

5.4 

5.0 

050-070 

1.7 

2.4 

.7 

4.8 

5.9 

5.5 

(B)  080-100 

1.0 

1.0 

3.3 

4.0 

110-130 

.7 

.3 

1.0 

4.7 

4.0 

140-160 

2.1 

1.0 

1.0 

4.1 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

3.1 

5.2 

8.2 

4.9 

5.0 

200-220 

1.7 

5.5 

.7 

7.9 

6.1 

6.0 

230-250 

5.2 

3.1 

8.2 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

1.0 

1.7 

.3 

5.8 

6.9 

5.0 

290-310 

1.7 

1.7 

.7 

.3 

.3 

4.B 

7.6 

7.0 

320-340 

.3 

1.7 

3.8 

.7 

6.5 

10.7 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.6 

//////////// 

TOTALS 

28.1 

29.1 

9.3 

1.3 

.3 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  291 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel47 


r 

t 

i 


I 


OPSRKriIlG  LOCATIOR  "A"  PERCEHTAGB  FRfiQUENCIf  OF  OCCURBENCB  SURFACE  WlfTO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFKtAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SrmOH  HUMBER:  723087  STATICHI  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH  1 

1-4 

WUCD  SPEED  Ilf  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.5 

5.2 

.9 

10.7 

5.4 

5.0 

020-040 

3.1 

3.5 

.9 

7.5 

5.7 

6.0 

050-070 

2.2 

1.7 

.4 

4.2 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

2.0 

1.2 

-3 

3.5 

4.6 

4.0 

110-130 

1.6 

1.3 

.2 

3.1 

4.7 

4.5 

140-160 

2.2 

1.6 

.5 

4.3 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

2.5 

.5  .1  .0 

6.3 

5.2 

4.0 

200-220 

3.7 

3.9 

1.3  .1 

9.0 

5.9 

5.0 

230-250 

4.4 

3.0 

.4 

7.8 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

2.6 

2.9 

1.3  .3  .0 

7.0 

6.4 

6.0 

290-310 

2.7 

3.0 

2.3  .5  .0 

8.4 

7.4 

8.0 

320-340 

3.2 

3.5 

2.7  .3 

9.7 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.3 

//////////// 

TOTALS 

35.5 

33.3 

11.7  1.3 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3093 


C  -  4  -  95 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel48 


OFERATiiK  hoaaicm  "A’  fercehtage  frequehcy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  RUMEBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 

CATBOORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (08C0  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  ENOTS 


DIRBCTIOH  1 

1-4 

S-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-b4  6B  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.2 

6.3 

.5 

12.0 

4.7 

5.0 

020-040 

4.5 

6.8 

2.6 

13.9 

6.4 

6.0 

050-070 

2.9 

2.1 

1.3 

6.3 

6.2 

5.0 

(E)  080-100 

3.4 

2.6 

1.8 

7.9 

6.1 

6.0 

110-130 

1.3 

2.6 

.5 

4.5 

5.6 

5.0 

140-160 

1.3 

1.6 

1.3 

4.2 

6.4 

8.0 

(8)  170-190 

1.3 

1.6 

1.0  .5 

4.5 

8.1 

B.O 

200-220 

1.6 

1.3 

.5 

3.4 

5.9 

5.0 

230-250 

2.4 

1.0 

3.4 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

2.4 

3-7 

.3 

6.3 

5.0 

5.5 

290-310 

3.1 

2.9 

i.e 

7.9 

6.4 

6.5 

320-340 

4.5 

3,9 

2.9 

11.3 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  14.7  //////////// 

TOTALS  33.9  36.4  14.5  .5  100.0  5.0  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  382 


C  -  4  -  96 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Paqel49 


OPBRATIHO  lOCATIOH  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC.  ASHEVILLS  IK  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH:  ALL  HOURS 

:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14  15 

-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

4.3 

HQQIIII 

M 

9.4 

5.5 

5.0 

020-040 

2.7 

3.3 

H 

.0 

6.9 

5.7 

5.0 

050-070 

2.4 

2.3 

.0 

5.2 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

3.3 

2,7 

B 

6.4 

4.8 

4.0 

110-130 

2.8 

1.7 

.2 

.0 

o 

o 

o 

4.8 

4.5 

4.0 

140-160 

2.6 

2.3 

.5 

.0 

.0 

5.5 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

B 

3.5 

.6 

.0 

.0 

8.2 

5.0 

5.0 

200-220 

H 

4.6 

1.0 

.0 

.0 

9.B 

5.5 

5.0 

230-250 

B 

2.9 

B 

B 

.0 

6.8 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

2.1 

B 

B 

.0  .0 

5.2 

5.6 

5.0 

290-310 

2.8 

2.7 

Bb 

.2 

.0 

7.1 

6.3 

6.0 

320-340 

3.7 

3.5 

B 

i 

.0 

8.8 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.1 

!  mill  mu 

TOTALS 

36.2 

35.9 

8.9 

.6 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  41943 


C  -  4  -  97 


USAFETAC/DS--92/’282  -  Pac-^150 


OPEmTIW:  UKMIOH  "A*  PBRCEinAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

CATBOONT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


nSIBILlTY 

GE  1/2 

MILE 

(0800  METERS)  BlfT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1-4 

5-9  10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

6.6 

8.2 

2.6 

.1 

17.5 

6.0 

6.0 

020-040 

4.8 

7.2 

2.8 

,4 

.0 

15.2 

6.6 

6.0 

050-070 

3.3 

4.1 

1.0 

.3 

.0 

8.7 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

3.4 

3.2 

1.2 

.1 

8.0 

5.7 

5.5 

110-130 

2.0 

1.5 

-7 

.1 

.1  .0 

4.5 

6.1 

5.0 

140-160 

1.7 

1.4 

.5 

.0 

3.5 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.3 

.5 

.1 

3.9 

5.4 

4.0 

200-220 

1.9 

1.5 

.4 

.0 

3.7 

5.2 

4.5 

230-250 

2.2 

1.3 

.2 

,1 

3.7 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

1.6 

1.3 

.2 

,1 

3.2 

5.0 

5.0 

230-310 

1,7 

2.6 

-9 

.2 

.1 

5.4 

6.9 

6.0 

320-340 

3.7 

4.0 

1.7 

.1 

9.5 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  13.3  mill  mill 

TOTALS  34.9  37.6  12.7  1.6  .2  100.0  5.2  5.0 


TOTAL  NUMBER  OF  CRSERVATIONS:  3923 
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PART  D 

CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILIRG  VS  VISIBILITY— PERCEHT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS.  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PBRCEITTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20.000  FEET— 
*m  CEILING'  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  TRAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11.200  METERS)).  THE 
TABLES  SlMtARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOinB  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OP  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUWARIES.  IT  IS  POSSIBLE  TO 

DETEmiRE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 

A1H>/0R  VISIBILITY  LIMIT(S).  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 

CEILING  ALONE.  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  determine  VISIBILITY  ALONE.  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DBYBBMIHE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 

THE  VALUE  AT  THE  INTERSBCTiaN  OF  THE  APPROPRIATE  CEILIRG  ROW  AND  VISIBILITY 

COLIHN. 

HCrrE  1:  IN  JANUARY  1968.  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  '9999.' 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  *CAVOK’,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  3000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  >  1.609.344  METERS  -  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE.  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  >=  1.600  METERS. 

SKY  COVER — PERCEHT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUFMARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FC®  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN.  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OB  TCTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUmARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.B.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUFtWRIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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HDTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNWTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLI/3WS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATIOH*  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OP  'GREATER  THAN  1/2'  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OraUffmG  lOCATIOM  percewtage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

UMFBIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


soaioK  1 

WMBBR: 

723087 

STATION  NAME:  FORT  BUSTTS/FELKER  AAF  VA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  91 

LST  TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

06>08 

CBILIMG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

n 

GB 

GB 

GB 

GB 

ge 

GB 

GE 

GE 

6B 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0  CEU 

43.6 

47.4 

49.3 

51.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.3 

52.3 

52.5 

52.8 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

53.3 

6B 

20000 

49.2 

53.1 

55.2 

57.0 

58.2 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.7 

GB 

laooo 

49.2 

53.1 

55.2 

57.0 

58.2 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.7 

OB 

16000 

49.2 

53.1 

55.2 

57.0 

58.2 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.7 

OB 

14000 

49.2 

53.1 

55.2 

57.0 

58.2 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.7 

CB 

12000 

49.5 

53.4 

55.6 

57.4 

58.5 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

59.0 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

60.0 

C8 

10000 

52.8 

56.9 

59.3 

61.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

63.0 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.9 

CB 

9000 

53.4 

57.5 

60.0 

62.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.6 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.6 

«B 

8000 

59.2 

64.3 

66.9 

60.9 

70.0 

70.2 

70.3 

70.5 

70.5 

70.7 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.6 

GB 

7000 

59.3 

64.4 

67.0 

69.0 

70.3 

70.5 

70.7 

70.8 

70.8 

71.0 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

72.1 

«B 

6000 

59.7 

64.8 

67.5 

69.5 

70.8 

71.0 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.6 

«S 

SOOO 

60.0 

65.2 

68.0 

70.0 

71.5 

71.6 

71.8 

72.0 

72.0 

72.1 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

73.3 

CB 

4SOO 

60.2 

65.4 

68.2 

70.2 

71.6 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.4 

GB 

4000 

62.6 

67.9 

71.0 

73.0 

74.4 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

76.2 

GB 

3900 

63.3 

68.5 

71.6 

73.8 

75,2 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

77.0 

GB 

3000 

64.6 

70.2 

73.6 

75.9 

77.5 

77.9 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

79.0 

79.0 

79,2 

79.2 

79,2 

79.8 

GB 

2500 

65.7 

71.6 

75.2 

77.9 

79.5 

79.8 

80.5 

80,7 

80.7 

81.0 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

B1.6 

82.3 

GB 

2000 

66.2 

72.1 

76.6 

79.2 

80,8 

81.1 

81.8 

82.0 

82.0 

82.3 

82.8 

82.8 

83.0 

63.0 

83.0 

83.6 

GB 

1800 

66.2 

72.1 

76.6 

79.2 

80.8 

81.1 

82.0 

82.1 

82.1 

82.5 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83. B 

GB 

1500 

66.7 

73.0 

77.4 

80.3 

82.0 

82.5 

83.3 

83.6 

83.6 

84.1 

84.6 

84.6 

84.8 

64.8 

84,8 

85.4 

GB 

1200 

67.0 

74.3 

78.7 

82.1 

83.8 

84.3 

85.6 

85.9 

85.9 

86.4 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.7 

GB 

1000 

67.9 

75.2 

79.7 

83.3 

85.2 

85.7 

87.4 

87.7 

87.7 

88.7 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89,5 

90.2 

GB 

900 

68.0 

75.4 

79.8 

83.4 

85.4 

85.9 

87.5 

87.9 

87.9 

88.9 

89.3 

89.3 

89.7 

89.8 

89.8 

90.5 

GB 

BOO 

68.0 

75.7 

80.2 

83.9 

86.1 

86.9 

88.5 

88.9 

88.9 

90.0 

90.5 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91,6 

GB 

700 

68.0 

75-7 

80.2 

84.1 

86.2 

87.0 

88.7 

89.0 

89.0 

90,3 

90.8 

90.8 

91.1 

91.3 

91.5 

92.1 

GB 

600 

68.0 

75.9 

81.3 

85.7 

88.0 

89.0 

90-7 

91.1 

91.1 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

93.6 

93.8 

94.4 

GB 

500 

68.0 

76.1 

81.6 

86.4 

89.0 

90.0 

92.3 

92.8 

92.8 

94.4 

95.4 

95.4 

95.7 

95.9 

96.1 

96.7 

GB 

400 

6o.0 

76-1 

81.6 

86.4 

89.5 

90.5 

92.8 

93.3 

93.3 

95.2 

96.2 

96.2 

96.7 

96.9 

97.2 

98.0 

GB 

300 

68.0 

76.1 

81.6 

86.4 

89.7 

90,7 

93.0 

93.4 

93.4 

95.6 

96.7 

96.7 

97.4 

97.5 

97.9 

98.7 

GB 

200 

68.0 

76.1 

81.6 

86.4 

89.7 

90.7 

93.0 

93.6 

93.6 

95.7 

97.0 

97.0 

97.9 

98.0 

98.9 

99.7 

GB 

100 

68.0 

76.1 

81.6 

86.4 

89.7 

90.7 

93.0 

93.6 

93.6 

95.7 

97.0 

97.0 

97.9 

98.0 

98.9 

100.0 

GB 

000 

68.0 

76-1 

81.6 

86.4 

89.7 

90.7 

93.0 

93.6 

93.6 

95.7 

97.0 

97.0 

97.9 

9B.0 

98.9 

100.0 

IDCAL  mMBR  OF 

OBSERVATIONS 

610 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OFERATIHG  UX»TIOII  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXRnoil  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELXER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  HONTR:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GS 

7 

CB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CBIL 

47.0 

49.3 

50.6 

50.9 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

SE  20000 

52.0 

54.6 

56.3 

56.9 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

BE  18000 

52.0 

54.6 

56.3 

56.9 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

BE  16000 

52.2 

54.8 

56.4 

57.1 

57.9 

58.0 

58.0 

58. 0 

58.0 

58.0 

58.0 

58. 0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

BE  14000 

52.2 

54.8 

56.4 

57.1 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

56.0 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

BE  12000 

52.5 

55.1 

56.7 

57.4 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

SE  10000 

55.6 

58.5 

60.3 

61.1 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

BE  9000 

56.7 

59.7 

61.5 

62.3 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

BE  8000 

62.0 

65.5 

67.5 

68.3 

69.4 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

BE  7000 

62.8 

66.3 

68.3 

69.1 

70.2 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

71.2 

71.2 

71.2 

71.5 

BE  6000 

63.3 

66.8 

68.8 

69.6 

70.7 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.9 

71.9 

71.9 

72.2 

SE  5000 

64.2 

68.0 

70.9 

71.7 

72.8 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.3 

BE  4500 

65.0 

68.9 

71.9 

72.7 

73.8 

74.1 

74.1 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.3 

BE  4000 

67.3 

71.7 

74.6 

75.6 

76.7 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.4 

BE  3500 

68.3 

72.7 

75.9 

77.1 

78.2 

78.7 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.8 

BE  3000 

69.6 

74.0 

77.6 

78.7 

79.8 

80.3 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.5 

BE  2500 

70.1 

74.5 

78.4 

79.8 

81.3 

81.8 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

83.1 

BE  2000 

70.2 

75.0 

79.2 

80.7 

82.1 

82.6 

82.8 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.9 

BE  1800 

70.2 

75.0 

79.2 

80.8 

82.3 

82.8 

82.9 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.9 

83.9 

83.9 

84.2 

BE  1500 

70.4 

75.4 

80.0 

81.6 

83.6 

84.1 

84.2 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.5 

BE  1200 

70.4 

75.4 

80.7 

82.8 

84.7 

85.2 

85.4 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86-7 

BE  1000 

70.7 

75.9 

81.1 

83.4 

85.9 

86.3 

86.5 

87.3 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

88.1 

BE  900 

70.7 

76.1 

81.3 

83.6 

86.0 

86.5 

86.8 

87.6 

87.6 

87.6 

87,8 

87.8 

88.1 

88.1 

88. 1 

88.5 

BE  800 

70.9 

76.4 

81.6 

83.9 

86.3 

87.2 

87.8 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.9 

90.2 

BE  700 

71.2 

77.1 

82.4 

85.0 

87.5 

88.3 

88.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

91.1 

91.5 

GV  600 

71.4 

77.2 

82.6 

85.9 

88.6 

89.8 

90.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

93.2 

93.7 

m  500 

71.4 

77.2 

82.6 

86.0 

89.1 

90.4 

91.5 

93-0 

93.3 

94.1 

95.3 

95.3 

96.1 

96.1 

96.6 

97.1 

3B  400 

71.4 

77.2 

82.6 

86.0 

89.4 

90.7 

92.2 

93.7 

94.0 

95.0 

96.1 

96.1 

97.6 

97.6 

98.0 

98.7 

BE  300 

71.4 

77.2 

82.6 

86.2 

89.6 

90.9 

92.4 

93.8 

94.1 

95.1 

96.6 

96.6 

98.2 

98.2 

98.7 

99.3 

SB  200 

71.4 

77.2 

82.6 

86.2 

89.6 

90.9 

92.4 

93.8 

94.1 

95.1 

96.6 

96.7 

98.5 

98.5 

99.2 

99.0 

BE  100 

71.4 

77.2 

82.6 

86.2 

89.6 

90.9 

92.4 

93.8 

94.1 

95.1 

96.6 

96.7 

98.7 

98.7 

99.3 

100.0 

BB  000 

71.4 

77.2 

82.6 

86.2 

89.6 

90.9 

92.4 

93.8 

94.1 

95.1 

96.6 

96,7 

98.7 

98.7 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  815 
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oraurnM  t/cxxncm  *a*  pbrcertace  frequehcy  of  occurrehcb  of  ceiling  versus  visibility 

OaNFEXM:,  ASHEVILLB  RC  FMH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXKnOH  INMBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MOKTB:  JAN  HOURS:  12-14 


C8ILIII0 

IH 

FBBT 

6B 

7 

GS 

6 

OB 

5 

cs 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

OB  6B  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

6B 

1  1/4 

GS 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m  CKIL 

47.0 

49.6 

50.4 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

SC. 9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

OK  20000 

55.9 

59.2 

61.0 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

OK 

18000 

56.1 

59.3 

61.1 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

08 

16000 

56.1 

59.3 

61.1 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

08 

14000 

56.1 

59.3 

61.1 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

08 

12000 

56.7 

60.0 

61.8 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

08 

10000 

60.2 

63.7 

65.5 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

08 

9000 

60.8 

64.4 

66.2 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

«■ 

8000 

63.6 

68.1 

69.9 

70.6 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71,2 

08 

7000 

64.6 

69.4 

71.2 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OB 

6000 

64.9 

69.8 

71.5 

72.2 

72.8 

72.8 

72.8 

72-8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

08 

5000 

65.9 

70.9 

73.3 

74.0 

74.8 

74.6 

74.3 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

08 

4500 

66.5 

72.0 

74.5 

75.3 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

08 

4000 

68.5 

74.6 

77.4 

78.2 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

08 

3500 

68.9 

75.1 

77.9 

78.9 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

08 

3000 

70.1 

76.3 

79.5 

80.7 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

08 

2500 

70.4 

76.7 

80.0 

81.1 

82.3 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

08 

2000 

70.9 

78.0 

81.6 

82.8 

83.9 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

08 

1800 

70.9 

78.0 

81.6 

82.8 

83.9 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

08 

1500 

70.9 

78.0 

81.8 

82.9 

84.1 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

<■ 

1200 

71.1 

78.4 

82.8 

83.9 

85.7 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

08 

1000 

71.2 

79.2 

83.7 

85.0 

87.2 

88.0 

88.5 

80-5 

86.5 

88.6 

88.9 

86.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

08 

900 

71.5 

79.5 

84.1 

85.4 

87.5 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

89.1 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

08 

800 

71.9 

80.5 

85.0 

86.3 

88.8 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

08 

700 

72.5 

81.1 

85.7 

87.5 

90.2 

91.7 

92.2 

92.5 

92.5 

93.0 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

<■ 

600 

72.5 

81.1 

86.0 

88.1 

91.2 

92.7 

93.7 

94.3 

94.3 

94.8 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

08 

500 

72.5 

81.1 

86.0 

88.3 

91.9 

93.3 

94.5 

95.9 

96.1 

96.6 

97.1 

97.1 

97.7 

97.7 

^,7 

97.7 

08 

400 

72.5 

81.1 

86.0 

88.5 

92.0 

93.5 

94.8 

96.6 

96.7 

97.9 

98.4 

98.4 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

08 

300 

72.5 

81.1 

86.0 

88.5 

92-0 

93.5 

94.8 

96-7 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

08 

200 

72.5 

81.1 

86.0 

88.5 

92.0 

93.5 

94.8 

96.7 

96,9 

98.0 

98.5 

98.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

08 

100 

72.5 

81.1 

86.0 

88.5 

92.0 

93.5 

94.3 

96.7 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

08 

000 

72.5 

81.1 

86.0 

88.5 

92.0 

93.5 

94.8 

96.7 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  NumBR  OF  OBSERVATIONS  615 
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saasa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


opsmTiiao  1.0CATIOII 
USAFTEAC,  ASHBVILLS  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOM  RIMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  BU3TIS/FSLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  HOfUB:  JAN  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

1  CT 

1 

6B 

6 

6B 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GS 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

49.1 

51.1 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51,7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

SB  20000 

56.3 

58.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

BE  18000 

56.3 

58.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

SB  16000 

56.5 

58.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60. 0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

SB  14000 

56.5 

58.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

SB  12000 

58.3 

60.6 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

BE  10000 

60.8 

63.3 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

SB  9000 

61.3 

63.8 

64,9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

BE  8000 

65.1 

68.9 

70.3 

70.3 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

BE  7000 

66.1 

70.0 

71.7 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

SB  6000 

66.6 

70.5 

72.2 

72.2 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72-7 

72.7 

BE  5000 

68.2 

72.2 

74.0 

74.0 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

BE  4500 

68.2 

72.2 

74.1 

74.1 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

SB  4000 

70.2 

74.6 

76.6 

76.6 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

SB  3500 

71.5 

76.1 

78.1 

78.1 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78,6 

SB  3000 

73.5 

78.7 

80.9 

80.9 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

SB  2500 

73.6 

80.1 

82.2 

82.2 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

SB  2000 

73.6 

80.9 

83.0 

83.0 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

SB  1800 

74.0 

81.2 

83.4 

83.4 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

BE  1500 

74.3 

81.9 

84.2 

84.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

SB  1200 

74.5 

82.2 

84.8 

84.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

BE  1000 

74.5 

82.9 

86.0 

86.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87,0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

SB  900 

74.5 

83.2 

86.3 

86.5 

87,8 

87.8 

87.8 

87.8 

87,8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

BE  800 

74.8 

83.7 

86.8 

87.1 

88.8 

89.0 

89.0 

89.6 

89.6 

90.0 

90,0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

SB  700 

75.0 

84.0 

87.3 

87.8 

89.8 

90.4 

90.8 

91.9 

91-9 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

SB  600 

75.1 

84.3 

88.3 

88.8 

90.8 

91.4 

91.8 

92.9 

92.9 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

SB  500 

75.1 

84.5 

88.5 

89.1 

91.4 

92.4 

93.9 

95.1 

95.1 

95.6 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

SB  400 

75.1 

84.5 

88.5 

89.1 

91.6 

92.6 

94.1 

95,6 

95.6 

96.4 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

SB  300 

75.1 

84.5 

88.5 

89.1 

91.6 

92.6 

94.1 

95.7 

95.7 

96.9 

97.5 

97.5 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

BE  200 

75.1 

84.5 

88.5 

89.1 

91.6 

92.6 

94.1 

95.7 

95.7 

97.2 

97.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100-0 

SB  100 

75.1 

84.5 

88.5 

89.1 

91.6 

92.6 

94.1 

95.7 

95.7 

97.2 

97.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

SB  000 

75.1 

84.5 

88.5 

89.1 

91.6 

92.6 

94.1 

95-7 

95.7 

97.2 

97.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  RUHBBR  OP  OBSERVATIONS  607 
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BBBBB  BBBBB  BBBBB  BBBBB  BBBBB  BBBBB 


OPBRftiniG  lOCMMCII  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBCAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SWION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


CBILINC  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


n 

FEET 

1  6B 

1 

GE 

6 

6B 

5 

6B 

4 

6B 

3 

6B 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

52.6 

54.2 

5S.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55,2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE  20000 

58.5 

60.5 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GE  18000 

58.5 

60.5 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GE  16000 

59.0 

61.0 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

OS  14000 

59.8 

61.9 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

at  12000 

60.9 

63.1 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE  10000 

62.7 

65.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE  9000 

63.1 

65.6 

66,7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE  8000 

67.9 

70.9 

72.1 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OS  7000 

69.1 

72.3 

73.5 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74,0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.? 

74.2 

GE  6000 

69.2 

72.5 

73.7 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE  5000 

70.8 

74.0 

75.2 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE  4500 

71.3 

74.5 

75.7 

76.1 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE  4000 

74.2 

77.9 

79.3 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE  3500 

74.9 

78.8 

80.2 

80.5 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE  3000 

75.4 

79.7 

81.0 

81.5 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE  2500 

76.1 

80.3 

81.7 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

GE  2000 

76.4 

60.9 

82.2 

82.7 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

GE  1800 

76.4 

81.0 

82.4 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

GE  1500 

76.6 

81.4 

82.7 

83.2 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

GE  1200 

76.8 

82.2 

84.1 

84.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.3 

86.5 

86.7 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

GE  1000 

76.8 

82.4 

84.3 

85.0 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

87.0 

87.2 

87,4 

87.5 

87.5 

87.5 

GE  900 

77.1 

82.7 

84.6 

85.3 

86.7 

86.8 

86.8 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

GE  800 

77.1 

83.1 

85.3 

86.0 

87.4 

87.5 

87.5 

88-5 

88.5 

88.7 

88.9 

89.1 

89,2 

89.4 

89.4 

89.4 

GE  700 

77.1 

83.1 

85.5 

86.5 

88.0 

88.2 

88.2 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

OB  600 

77.1 

83.1 

85.8 

87.2 

88.7 

88.9 

89.1 

90.6 

90.6 

90.8 

91.1 

91.3 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

GE  500 

77.1 

83.1 

86.0 

87.7 

89.6 

89.7 

90.4 

92.1 

92.1 

92.6 

93.2 

93.3 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

GE  400 

77.1 

83.1 

86.0 

87.9 

90.1 

90.3 

90.9 

92.6 

92.6 

93.7 

94.2 

94.4 

94.9 

95.0 

95.4 

95.4 

GE  300 

77.1 

83.1 

86.2 

88.2 

90.4 

90.6 

92.0 

93.7 

93.7 

95.2 

95.7 

95.9 

96.8 

96.9 

97.3 

97.3 

GE  200 

77.1 

83.1 

86.2 

88.2 

90.4 

90.8 

92.3 

94.0 

94.0 

95.6 

96.2 

96.4 

97.6 

97.8 

98.1 

98.3 

GE  100 

77.1 

83.1 

86.2 

88.2 

90.4 

90.8 

92.3 

94,0 

94.0 

95.7 

96.8 

96.9 

98.5 

98.6 

99.0 

99.5 

GE  000 

77.1 

83.1 

86.2 

88.2 

90.4 

90.8 

92.3 

94.0 

94.0 

95.7 

96.8 

96.9 

98.5 

98.6 

99.1 

100.0 

TDDU.  NDMBER  OP  OBSERVATIOIIS  585 


D  -  2  -  5 
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OPBRATIIIG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

nJMBBR: 

723087 

STATION  NAME:  FORT 

BUSTIS/FELKER  MP  VA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  91 

LOT  TO  UrC; 

♦  5 

Hcmn: 

JAN 

HOURS: 

21-23 

CBILIRO 

VISIBILITlf  IH 

STATOTK 

HILES 

III  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PBBI  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

54.7 

55.7 

56.7 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

OB 

20000 

59.1 

60.6 

61.9 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

08 

18000 

59.1 

60.6 

61.9 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

OB 

16000 

59.6 

61.1 

62.4 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63-0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OB 

14000 

60.6 

62.2 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

12000 

60.6 

62.2 

63.7 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

OB 

10000 

64.0 

65.5 

67.6 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68,4 

OB 

9000 

64.0 

65.5 

67.6 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

08 

8000 

68.1 

70.2 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

7000 

69.4 

71.5 

73.6 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OB 

6000 

69.4 

71.5 

73.6 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

5000 

70.2 

72.3 

74.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

4500 

71.2 

73.3 

75.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76,7 

OB 

4000 

74.9 

77.2 

79.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

3500 

75.9 

78.8 

80.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

3000 

76.4 

79.3 

81.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

2900 

76.9 

80.3 

82.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

OB 

2000 

76.9 

80.8 

83.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

1800 

76.9 

80,8 

83.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

1500 

76.9 

81.1 

83.7 

84.7 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

1200 

77.5 

81.6 

84.2 

85.2 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

1000 

77.5 

81.6 

84.2 

85.2 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

900 

77.5 

81.6 

84.2 

85.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

800 

78.0 

82.9 

89.8 

87.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

700 

78.0 

83.2 

86.8 

88.1 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89-9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

08 

600 

78.0 

83.2 

87.6 

88.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

500 

78.0 

83.2 

87.8 

89.9 

92.0 

92.7 

92.7 

93-0 

93.0 

93.5 

94.0 

94.0 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

400 

78.0 

83.2 

88.1 

90.4 

92.5 

93-3 

93.5 

93.8 

93.8 

94.8 

95,3 

95.3 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

300 

78.0 

83.2 

88.1 

90.4 

92.5 

93.3 

93.5 

94.3 

94.3 

95.9 

96.4 

96.4 

97.2 

97.2 

97.2 

97.7 

OB 

200 

78.0 

83.2 

88.1 

90.4 

92.5 

93.3 

93.5 

94.3 

94.3 

96.1 

96.9 

96.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.7 

OB 

100 

78.0 

83.2 

88.1 

90.4 

92.5 

93.3 

93.5 

94.3 

94.3 

96.1 

96.9 

96.9 

98.2 

98.2 

99.0 

99.7 

OB 

000 

78.0 

83.2 

88.1 

90.4 

92.5 

93.3 

93.5 

94.3 

94.3 

96.1 

96.9 

96.9 

98.2 

98.2 

99.0 

100.0 

TOTM.  HUMBBR  OP 

OTSBRVATIONS 

386 
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oPBiwrnra  uxatioh  -a* 

aSAPBIAC,  ASBBVIUB  RC 


PERCEHTACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CBUaXHO 
IN  1 

FB8T  1 

1  GB 

1  ’ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

6B 

1  1/4 

GE 

1 

6B 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

48.6 

50.9 

52.0 

52.5 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

G8 

20000 

54.9 

57.6 

59.1 

59.7 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

G8 

18000 

54.9 

57.6 

59.1 

59.7 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

OB 

16000 

55.1 

57.8 

59.3 

59.9 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

GB 

14000 

55.4 

58.1 

59.6 

60.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

50.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

6B 

12000 

56.1 

58.8 

60.4 

61.0 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

CB 

10000 

59.0 

62.0 

63.7 

64.3 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64,9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

GB 

9000 

59.6 

62.6 

64.2 

64.9 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

at 

8000 

64.0 

67.8 

69.7 

70.4 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

cat 

7000 

64.9 

68.8 

70.7 

71.4 

72.1 

72,2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

GB 

6000 

65.2 

69.1 

71.0 

71.8 

72.5 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

6S 

5000 

66.3 

70.3 

72.5 

73.3 

74.0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74,4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

GB 

4500 

66.8 

70.9 

73.1 

74.0 

74.7 

74.8 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

GB 

4000 

69.2 

73.8 

76.2 

77.0 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

GB 

3500 

70.1 

74.7 

77.2 

78.1 

78.9 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

cm 

3000 

71.2 

76.1 

78.8 

79.9 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

GB 

2500 

71.8 

77.0 

79.8 

81.0 

81.9 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

GB 

2000 

72.1 

77.7 

80.8 

81.9 

82.9 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

84.1 

cm 

1800 

72.1 

77.8 

80.9 

82.1 

83.0 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.2 

GB 

1500 

72.3 

78.3 

81.5 

82.7 

83.9 

84.2 

84.4 

84.6 

84.6 

04.7 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.2 

GB 

1200 

72.5 

78.8 

82.4 

83.8 

85.3 

85.6 

85.8 

86.0 

86.0 

86.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

GB 

1000 

72.8 

79.4 

83.1 

84.6 

86.3 

86.6 

87.0 

07.3 

87.3 

87.5 

87.7 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.2 

GB 

900 

72.9 

79.6 

83.3 

84.9 

86.6 

87.0 

87.4 

87.7 

87,7 

88.0 

88.2 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.7 

GB 

800 

73.1 

80.2 

84.0 

85.6 

87.6 

88.2 

88.6 

09.2 

89.2 

89.6 

89.8 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

GB 

700 

73.3 

80.5 

84.5 

86.4 

88.5 

89.2 

89.8 

90.5 

90.5 

90.9 

91.1 

91.2 

91.4 

91.4 

91.6 

91.8 

GB 

600 

73.4 

80.6 

85.1 

87.3 

89.6 

90.5 

91.2 

92.1 

92.1 

92.6 

92.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

at 

500 

73.4 

80.7 

85.3 

87.8 

90.4 

91.4 

92.6 

93.7 

93.8 

94.6 

95.2 

95.2 

95.8 

95.8 

96.0 

96.2 

GB 

400 

73.4 

80.7 

85.3 

87.9 

90.8 

91.7 

93.0 

94.3 

94.4 

95.6 

96.2 

96.3 

97.0 

97.0 

97.3 

97.6 

GB 

300 

73.4 

80.7 

85.3 

88.0 

90.9 

91.8 

93.3 

94.6 

94.7 

96.1 

97.0 

97.0 

97.9 

98.0 

98.2 

98.6 

GB 

200 

73.4 

80.7 

85.3 

88.0 

90.9 

91.9 

93.3 

94.7 

94.8 

96.3 

97.2 

97.3 

98.5 

98.5 

99.0 

99.4 

CB 

100 

73.4 

80,7 

85.3 

88.0 

90.9 

91.9 

93.3 

94.7 

94.8 

96.3 

97.3 

97.4 

98.7 

98.7 

99.3 

99.8 

GB 

000 

73.4 

80.7 

85.3 

88.0 

90.9 

91.9 

93.3 

94.7 

94.8 

96.3 

97.3 

97.4 

98.7 

98.7 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUmBR  OP  OBSERVATIONS  3418 
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OPFRATZIIG  LOCATIOII 
USA'Vmc,  ASHBVILLB  NC 


PERCSIITAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


81ATI0II  mJMBBR:  723087  STATiail  NAME:  PORT  EUSTIS/PELKBR  AAF  VA 
LOT  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONIB:  FEB  HOURS:  06*08 


CB1LXII8  VISIBILITY  IN  STATlfTE  MILES 


IN  1 

FEBT  1 

1  GB 

1  7 

6B 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

6E 

1  1/2 

6E 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no  CEIL 

38.4 

41.7 

43.8 

43.8 

44.9 

45.2 

45.9 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

GB  20000 

43.0 

46.3 

48.9 

49.0 

50.1 

50.4 

51.1 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

CB  18000 

43.0 

46.3 

48.9 

49.0 

50.1 

50.4 

51.1 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GK  16000 

43.0 

46.3 

48.9 

49.0 

50.1 

50.4 

51.1 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

08  14000 

43.1 

46.4 

49.0 

49.2 

50.3 

50.6 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

08  12000 

43.5 

46.8 

49.4 

49.6 

50.6 

51.0 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

08  10000 

47.5 

50.8 

53.6 

53.7 

54.8 

55.1 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56. C 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

08  9000 

47.5 

50.8 

53.6 

53.7 

54.8 

55.1 

55,8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

08  8000 

52.9 

57.0 

60.2 

60.5 

61.6 

61.9 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

08  7000 

53.9 

58.4 

61.7 

62.1 

63.1 

63.5 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

08  6000 

54.3 

58.8 

62.1 

62.4 

63.5 

63.8 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

08  5000 

54.8 

59.3 

62.6 

63.0 

64.0 

64.5 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

08  4500 

55.0 

59.5 

63.1 

63.5 

64.5 

65.0 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

08  4000 

56.2 

61.0 

65.0 

65.9 

67.1 

67.7 

68.5 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB  3500 

57.2 

62.1 

66.1 

67.0 

68.3 

68.9 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

08  3000 

61.2 

66.6 

70.8 

71.8 

73.6 

74.1 

75.1 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

08  2500 

62.4 

67.8 

72.0 

73.0 

74.8 

75.3 

76.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

08  2000 

64.7 

70.4 

74.6 

75.8 

77.7 

78.3 

79.3 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

08  1800 

65.6 

71.3 

75.5 

76.9 

78.8 

79.3 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

00.7 

OB  1500 

66.1 

71.8 

76.0 

77.6 

79.5 

80.0 

81.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81-  ' 

81.4 

81.4 

81.4 

08  1200 

66.4 

72.3 

76.7 

78.6 

80.7 

81.2 

82.3 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

08  1000 

66.8 

72.9 

77.2 

79.3 

81.4 

81.9 

83.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

08  900 

66.8 

73.4 

77-7 

79.8 

81.9 

82.6 

83.7 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

08  800 

67.0 

74.1 

79-0 

81.2 

83.5 

84.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

08  700 

67.1 

74.3 

79.1 

81.4 

83.8 

84.7 

86.6 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB  600 

67.1 

74.3 

79.3 

81.6 

84.0 

85.0 

87.3 

87,7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

08  500 

67.1 

74.3 

79.3 

81.7 

84.9 

86.4 

88.9 

89.4 

89.4 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

6B  400 

67.1 

74.3 

79.7 

82.1 

85.2 

86.8 

89.7 

91.5 

91.8 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

08  300 

67.1 

74.3 

80.0 

82.6 

85-7 

87.3 

90.6 

92.9 

93.2 

94.3 

95.1 

95.1 

95.5 

95.5 

95.8 

95.0 

GB  200 

67.1 

74.3 

80.0 

82.6 

85.7 

87.3 

91.0 

93.2 

93.7 

94.8 

96,0 

96.2 

96.7 

96.7 

97.4 

97.6 

GB  100 

67.1 

74.3 

80.0 

82.6 

05.7 

87.3 

91.0 

93.2 

93.7 

94.8 

96.0 

96.2 

96.9 

96.9 

99.1 

99.7 

08  000 

67.1 

74.3 

80.0 

82.6 

85.7 

87.3 

91.0 

93.2 

93.7 

94.8 

96.0 

96.2 

96.9 

96.9 

99.1 

100.0 

TOTAL  NIMBBR  OP  OBSBRVATICHS  575 
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sasfis  aaass  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


opmarms  ixxAncm  *a* 

USAFBTAC,  ASHBVILLK  NC 


PERCENTAGE  FRBQOENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


8XATI0II  NUHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC5  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


CBILINQ  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


nr 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

37.7 

40.0 

40.7 

40.7 

40.8 

40.8 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

41.2 

«S  20000 

45.5 

48.5 

49.7 

49.9 

50,1 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

GB  18000 

45.5 

48.5 

49.7 

49.9 

50.1 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

a  16000 

45.5 

48.5 

49.7 

49.9 

50.1 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

01  14000 

45.7 

48.7 

49.9 

50.1 

50.3 

50.3 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

01  12000 

46.4 

49.4 

50.8 

51.0 

51.1 

51.1 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

GB  10000 

50.4 

53.4 

54.8 

55.0 

55.1 

55.1 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

Cl  9000 

50.6 

53.6 

55.0 

55.1 

55.3 

55.3 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GB  8000 

54.6 

58.5 

59.9 

60.2 

60.4 

60.4 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

d  7000 

56.9 

60.9 

62.3 

62.7 

62.8 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GB  6000 

57.2 

61.3 

62.7 

63.0 

63.2 

63.2 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

01  sooo 

59.2 

63.5 

65.3 

65.6 

65.8 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.] 

66.1 

01  4500 

59.7 

64.0 

66.0 

66.3 

66.5 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67  .0 

67.0 

Cl  4000 

61.6 

66.7 

68.9 

69.3 

69.5 

69.6 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

01  3500 

63.4 

68.6 

70.9 

71.2 

71.4 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

01  3000 

65.1 

71.2 

73.5 

74.0 

74.2 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

01  2500 

66.5 

72.6 

75-0 

75.6 

75.9 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

01  2000 

67.9 

74.7 

77.1 

78.0 

78.4 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.  J 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB  1800 

68.6 

75.6 

78.2 

79.2 

79.6 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.’ 

01  1500 

69.8 

76.8 

79.6 

80.8 

81.3 

81.7 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

62.4 

82.4 

82.4 

01  1200 

70.9 

77.8 

81.0 

82.4 

83.1 

03.6 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

01  1000 

71.4 

78.5 

81.8 

83.6 

84.3 

84.8 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB  900 

71.4 

78.5 

82.0 

83.8 

84.6 

85.2 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86... 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

01  800 

71.7 

79.1 

82,7 

84.8 

86.4 

87.1 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

01  700 

71.7 

79.6 

83.2 

85.7 

87.4 

88..^ 

89.9 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

d  600 

71.7 

79.8 

83.4 

85.9 

88.1 

89.5 

91.1 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

Cl  500 

71.7 

80.1 

84.6 

87.1 

90.1 

91.6 

93.5 

94.6 

94.6 

94. B 

94. B 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

01  400 

71.7 

80.1 

84.6 

87.1 

90.4 

92.1 

94.4 

95.8 

96-0 

96.9 

97.0 

97,2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

01  300 

71.7 

80.1 

84.6 

87.1 

90.4 

92.1 

94.4 

96-2 

96.3 

97.2 

97.7 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

01  200 

71.7 

80.1 

84.6 

87.1 

90.4 

92.1 

94.4 

96.2 

96.3 

97.2 

97.7 

97.9 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

01  100 

71.7 

80.1 

84.6 

87.1 

90.4 

92.1 

94.4 

96.2 

96.3 

97.2 

97,7 

97.9 

98.6 

99.1 

99.5 

99.8 

CB  000 

71.7 

80.1 

84.6 

87.1 

90.4 

92.1 

94.4 

96.2 

96-3 

97.2 

97.7 

97.9 

98.6 

99.1 

99.5 

100.0 

IDDO.  RWQBR  OF  OBSERVATIONS  573 
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MMMMM  MMMMM  MMMMM  MMMMM  MMMMM 

ouuSo  Souoo  vv5vd  SSoSu  @6000 


OPBRATIRG  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASaBVILLB  NC  FRGK  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UrC:  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

40.1 

43.8 

44.3 

44.3 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

6B  20000 

49.6 

53.4 

54.1 

54.1 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

6R  18000 

50.3 

54.1 

54.8 

54.8 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

6B  16000 

50.3 

54.1 

54.6 

54.8 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

6B  14000 

50.4 

54.3 

55.0 

55.0 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GE  12000 

50.4 

54.3 

55.0 

55.0 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GE  10000 

54.8 

58.7 

59.4 

59.4 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GB  9000 

55.3 

59.2 

59.9 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GE  8000 

58.5 

62.5 

6  2 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB  7000 

59.5 

63.7 

6s  .  > 

64.4 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.0 

GE  6000 

59,7 

63.9 

64. V 

64.6 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB  5000 

62.7 

67.1 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68. 1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

60.1 

68.1 

CB  4500 

63.4 

67.8 

68.5 

68.5 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

60.8 

6B  4000 

66.9 

71.8 

72.5 

72.5 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73,2 

73.2 

73.2 

GB  3500 

68.3 

73.2 

74.3 

74.3 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB  3000 

69.0 

74.4 

75.5 

76.2 

76.9 

77.1 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB  2500 

70.1 

75.8 

77.2 

77.9 

78.6 

78.8 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB  2000 

71.3 

77-1 

79.2 

80.0 

80.9 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE  1800 

71.5 

77.2 

79.7 

80.6 

81.4 

81.8 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB  1500 

72.3 

78.6 

81.4 

82.8 

83.7 

84.1 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB  1200 

72.5 

79.2 

82.0 

83.7 

84.6 

84.9 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB  1000 

72.9 

79.7 

82.6 

84.8 

86.3 

86.9 

87.2 

97.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

07.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB  900 

73.0 

79.9 

63.4 

85.6 

87.2 

88.1 

88.4 

88.6 

88.6 

08.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB  800 

73.0 

80.0 

83.5 

86.2 

88.3 

89.7 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB  700 

73.0 

80.7 

84.2 

87.0 

89.1 

90.7 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB  600 

73,0 

80.7 

84.2 

87.7 

89.8 

91.8 

93-9 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94-7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB  500 

73.0 

80.7 

64.8 

88.3 

91.2 

93.5 

96.1 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB  400 

73.0 

80.7 

84.8 

88.3 

91.2 

93.9 

96.7 

97.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

90.6 

98.6 

98.6 

90.6 

GB  300 

73.0 

80.7 

84.8 

88.3 

91.2 

93.9 

96.7 

97.7 

97.9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB  200 

73.0 

80.7 

84.8 

88.3 

91.2 

93.9 

96.7 

97.9 

98.1 

98.2 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

GB  100 

73.0 

80.7 

84.8 

88.3 

91.2 

93.9 

96-7 

97.9 

98.1 

98.2 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

GB  000 

73.0 

80.7 

84.8 

86.3 

91.2 

93.9 

96.7 

97.9 

98.1 

98.2 

98,8 

98.8 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  571 
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USAFETAC/DS— 92/202  -  Pagel65 


OPEMTIRG  hOCATlCm  'A*  FERCERTAGB  FREQUESCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEUC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIon  miHBER;  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC;  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


CBXLHIG 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  CB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

43.2 

44.2 

44.7 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

GB 

20000 

52.6 

54.2 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55-1 

55.1 

55.1 

55,1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GB 

18000 

52.6 

54.2 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GB 

16000 

53.2 

54.7 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GS 

14000 

54.0 

55.6 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

12000 

54.2 

56.0 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GB 

10000 

56.1 

57.9 

58.6 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

56.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

9000 

56.3 

58.1 

58.8 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

8000 

60.7 

62.5 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

7000 

61.4 

63.2 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

6000 

62.6 

64.4 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

5000 

64.4 

66.1 

67.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67,4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

4500 

64.7 

66.5 

67.4 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

4000 

67.4 

69.5 

70.5 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

3500 

68.6 

70.7 

71.8 

72.8 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

3000 

70.0 

72.1 

73.5 

74.7 

75.6 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

2500 

72.3 

75.4 

77.0 

78.2 

79.1 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

2000 

73.7 

77.4 

78.9 

80.4 

81.6 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

1800 

73.9 

77.5 

79-1 

80.7 

81,9 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

1500 

74.4 

78.2 

80.0 

81.9 

83.9 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

es 

1200 

74.6 

78.4 

80.7 

83.0 

85.3 

86.0 

86.0 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

1000 

74.6 

78.4 

80.7 

83-7 

86.0 

86.7 

87,0 

87.5 

87-7 

87.9 

87.9 

87.9 

68.1 

88.1 

88.1 

86.1 

GB 

900 

74.6 

78.4 

81.1 

84.7 

87.2 

88.4 

88.8 

89.6 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

800 

74.6 

78.6 

81.8 

86.0 

88.8 

90.0 

90.7 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

700 

74.9 

79.1 

82.3 

87.2 

90.2 

91.8 

92.8 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

600 

75.1 

79.3 

82.8 

88.1 

91.1 

92.8 

94.4 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

500 

75.1 

79.3 

83.0 

88.2 

91.6 

93,3 

94.9 

96.8 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

400 

75.1 

79.3 

83.0 

88.2 

91.8 

93,5 

95.1 

97.4 

97.9 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

75.1 

79.3 

83.0 

88.2 

91.8 

93.5 

95.1 

97.4 

97.9 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

200 

75.1 

79.3 

83.0 

88.2 

91.8 

93,5 

95.1 

97.4 

97.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

100 

75.1 

79.3 

83.0 

88.2 

91.8 

93,5 

95.1 

97.4 

97.9 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

75.1 

79.3 

83.0 

88.2 

91.8 

93.5 

95.1 

97.4 

97.9 

99.1 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  570 
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ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPERKTIIIB  lOCKTIOn  ’A"  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELEER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  »  5  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IIV  1 

FEBT  1 

1  OB 

1  7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

6S 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GK 

1/4 

GB 

0 

NO  CBIL 

45.3 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.8 

45.8 

45-8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

6B  20000 

51.4 

51.9 

52.3 

52.3 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

OB  18000 

51.6 

52.1 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

OB  16000 

51.6 

52.1 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

OB  14000 

51.8 

52.3 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GB  12000 

52.6 

53.2 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

OB  10000 

55.6 

56.1 

56.5 

56.5 

56.8 

56.8 

57,0 

57.0 

57,0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB  9000 

56.1 

56.7 

57.0 

57.0 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GB  8000 

60.5 

61.1 

61.4 

61.4 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GB  7000 

62.1 

62.6 

63.0 

63.0 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB  6000 

63.2 

63.7 

64.0 

64.0 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OB  5000 

65.4 

66.1 

66.7 

66.7 

67.2 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB  4500 

65.8 

66.7 

67.2 

67.2 

67.7 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67,9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GB  4000 

68.9 

70.4 

71.4 

71.6 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

6E  3500 

69.6 

71.4 

72.6 

73.0 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB  3000 

71.2 

73.2 

74.9 

75.3 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB  2500 

72.5 

75.8 

77.9 

78.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB  2000 

74.4 

77.9 

80.4 

81.1 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OB  1800 

74.4 

77.9 

80.4 

81.1 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB  1500 

74.7 

78.6 

81.4 

82.1 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB  1200 

75.1 

79.1 

83.0 

84.0 

85.8 

85.8 

86,3 

86-3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB  1000 

75.1 

79.1 

83.7 

85.1 

87.2 

87.2 

88.1 

88.1 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB  900 

75.1 

79.1 

83.9 

86.0 

88.6 

88.9 

90.2 

90.4 

90.7 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

08  800 

75.1 

79.1 

84.0 

86.1 

88.9 

89.3 

91.2 

91.4 

91.8 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB  700 

75.3 

79.3 

84.2 

86.8 

89.6 

90.0 

92.1 

92.3 

92.6 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB  600 

75.3 

79.3 

84.2 

87.4 

90.2 

90.5 

93.2 

93.3 

93.9 

94.6 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB  500 

75.4 

79.5 

84.4 

87.5 

90,4 

90.7 

93.5 

94.6 

95.1 

95.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB  400 

75.4 

79.5 

84.4 

87.7 

90.7 

91.1 

94.0 

95-8 

96.3 

97.0 

97.5 

97.5 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB  300 

75.4 

79.5 

84.4 

87.7 

90.7 

91.1 

94-2 

96.1 

96.7 

97.4 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB  200 

75.4 

79.5 

84.4 

87.7 

90.7 

91.1 

94.2 

96.1 

96.7 

97.5 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.5 

GB  100 

75.4 

79.5 

84.4 

87.7 

90,7 

91.1 

94.2 

96.1 

96.7 

97.5 

96.4 

98-4 

99.1 

99.1 

99.6 

99.8 

OB  000 

75.4 

79.5 

84.4 

87.7 

90,7 

91.1 

94.2 

96.1 

96.7 

97.5 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  570 
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assfifi  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  3 


oPKRKrnie  uxatioh  'a* 
USAFKEAC,  ASHKVILLB  HC 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

StKTIOM  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


CBILINC  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


HI  1 

FBBT  1 

1  6B 

1 

GB 

6 

6B 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

6E 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GB 

5/8 

6E 

1/2 

6E 

3/8 

6E 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

50.8 

51.1 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51-6 

51.6 

51.6 

51.6 

EB  20000 

54.7 

55.0 

55.5 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

EB  18000 

54.7 

55.0 

55.5 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

SB  16000 

54.7 

55.0 

55.5 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

EB  14000 

54.7 

55.0 

55.5 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

BS  12000 

55.3 

55.5 

56.1 

56.6 

56.8 

56.8 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

CE  10000 

58.2 

58.4 

58.9 

59.5 

59.7 

59.7 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

BE  9000 

58.4 

58.7 

59.2 

59.7 

60.0 

60.0 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

BE  8000 

62.4 

62.9 

63.4 

63.9 

64.2 

64.2 

64.5 

64,5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

QB  7000 

62.6 

63.2 

63.7 

64.2 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

EE  6000 

63.4 

64.2 

64.7 

65.3 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

BE  SOOO 

66.3 

67.6 

68.2 

68.7 

68.9 

68.9 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

BE  4500 

66.6 

67.9 

68.4 

68.9 

69.5 

69.5 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

BE  4000 

68.4 

70.5 

71.6 

72.1 

72.6 

72.6 

73-2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

BE  3500 

68.9 

71.1 

72.4 

72.9 

73.4 

73.4 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

BE  3000 

70.8 

72.9 

74.5 

75.3 

75.8 

75.8 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

SB  2500 

71.6 

73.9 

75.8 

77.4 

77.9 

77.9 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

BE  2000 

73.7 

76.1 

77.9 

79.5 

80.0 

80.0 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

EB  1800 

73.9 

76.3 

78.2 

79.7 

80.5 

80.5 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81-3 

81.3 

81.3 

BE  1500 

74.5 

77.1 

79.2 

80.8 

81.6 

81.6 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

BE  1200 

75.3 

78.7 

81.1 

82.9 

83.7 

83.7 

84.7 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

BE  1000 

75.5 

79.2 

82.1 

83.9 

84.7 

84.7 

85.8 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

BE  900 

75.5 

79.2 

82.1 

84.5 

85.3 

85.3 

86.6 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

SB  800 

75.8 

79-5 

82.4 

84.7 

85.8 

85.8 

87.4 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

BE  700 

75.8 

79-7 

82.6 

85.3 

86.6 

86.6 

88.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

BB  600 

75.8 

80.0 

82.9 

85.5 

86.8 

86.8 

88.4 

89.5 

89-7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB  500 

75.8 

80.0 

83.2 

85.8 

87.4 

87.4 

89.2 

90.8 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB  400 

75.8 

80.0 

83.2 

85.8 

88.4 

88.7 

90.8 

93,2 

93.4 

93.9 

94.2 

94.2 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

BB  300 

75.8 

80.0 

83.2 

85.8 

88.4 

88.7 

91.3 

94.7 

95.0 

95.8 

96.3 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

BB  200 

75.8 

80.0 

83.2 

85.8 

88.4 

88.7 

91,3 

94.7 

95.0 

95.8 

96.6 

96.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OK  100 

75.8 

80.0 

83.2 

85.8 

88.4 

88.7 

91.3 

95.0 

95.3 

96.1 

96.8 

96.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

BB  000 

75.8 

80.0 

83.2 

85.8 

88.4 

88.7 

91.3 

95.0 

95-3 

96.1 

96.8 

96.8 

98.4 

98.4 

98.4 

100.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  380 
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USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel68 


oaoQQ  S  S  S  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

OQPQnnOQ  BQPQmnOQ  BVnnPQR  RRmRR  RRRRn  RRRRR 


OPSHATIIIO  LOCKTIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH  1 

FBBT  1 

1  GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m  CEIL 

42.1 

44.0 

44.7 

44.7 

45.0 

45.1 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

^5.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

6B  20000 

49.2 

51.3 

52.4 

52.5 

52.9 

52.9 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

OB  18000 

49.3 

51.5 

52.5 

52.7 

53.0 

53.1 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

6E  16000 

49.4 

51.6 

52.6 

52.8 

53.1 

53.2 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

6B  14000 

49.7 

51.9 

52.9 

53.0 

53.4 

53.5 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GB  12000 

50.1 

52.3 

53.4 

53.5 

53.9 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB  10000 

53.5 

55.7 

56.8 

57.0 

57.4 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GK  9000 

53.8 

56.0 

57.1 

57.3 

57.7 

57.7 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB  8000 

58.0 

60.6 

61.8 

62.0 

62,4 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB  7000 

59.2 

61.9 

63.2 

63.4 

63.8 

63.8 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB  6000 

59.9 

62.6 

63.8 

64.1 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB  SOOO 

61.9 

64.8 

66.1 

66.3 

66.8 

66.9 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB  4500 

62.3 

65.2 

66.7 

66.9 

67.3 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB  4000 

64.7 

68.2 

69.9 

70.4 

70.9 

71.1 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB  3500 

65.8 

69.4 

71.3 

71.8 

72.4 

72.6 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB  3000 

67.7 

71.7 

73.7 

74.5 

75.3 

75.5 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB  2500 

69.1 

73.5 

75.8 

76.7 

77.6 

77.9 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB  2000 

70.8 

75.5 

78-0 

79.1 

80.1 

80.4 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

01.0 

GB  1800 

71.1 

75.9 

78.5 

79.7 

80.8 

81.0 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB  1500 

71.8 

76-8 

79.6 

81.0 

82.2 

82.5 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB  1200 

72.3 

77.5 

80.7 

82.4 

83.9 

84.2 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB  1000 

72.5 

77.9 

81.4 

83.4 

85.0 

85.4 

86.0 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB  900 

72.6 

78.0 

81.7 

84.0 

85.8 

86.5 

87.3 

87.7 

87.8 

88.0 

68.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB  800 

72.7 

78.3 

82.2 

84.8 

87.0 

87.8 

89-3 

89.8 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB  700 

72.8 

78.7 

82.6 

85.6 

87.9 

88.8 

90.5 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91-4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB  600 

72.8 

78.8 

82.8 

86.0 

88.4 

89.6 

91.5 

92.3 

92.5 

92.7 

92.0 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB  500 

72.9 

78.9 

83.2 

86.5 

89.3 

90.7 

92.9 

94.0 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB  400 

72.9 

78.9 

83.3 

86.6 

89.7 

91.1 

93.6 

95.3 

95.7 

96.3 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

GB  300 

72.9 

78.9 

83.3 

86.7 

89.8 

91.2 

93.9 

95.9 

96.2 

97.0 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

GB  200 

72.9 

78.9 

83.3 

86.7 

89.8 

91.2 

93.9 

96.0 

96.4 

97.2 

97.9 

98.0 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

GB  100 

72.9 

78.9 

83.3 

86.7 

89.8 

91.2 

93.9 

96.0 

96.4 

97.2 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

99.5 

99.7 

GB  000 

72.9 

78.9 

83.3 

86.7 

89.8 

91.2 

93.9 

96.0 

96.4 

97.2 

98.0 

98.1 

90.7 

98.8 

99.5 

100.0 

TOTAL  RtMBBR  OF  OBSERVATIONS  3239 
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USAFETAC/DS-  92/282  -  Pagel69 


OPBMTIira  LOCKTIOH  'A*  PBBCEMTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASBEVILLB  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIKriOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLEER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CBILINO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  I  GE  CE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  6B  GB  GE  GE  GE  GE  GE 
FEET  I  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


IK> 

CEIL 

45.4 

49.0 

49.5 

50.1 

QB 

20000 

50.1 

54.3 

54.9 

55.5 

GB 

18000 

50.2 

54.4 

55.1 

55.7 

GB 

16000 

50.2 

54.4 

55.1 

55.7 

OB 

14000 

50.2 

54.4 

55.1 

55.7 

GB 

12000 

50.5 

54.8 

55.4 

56.0 

GB 

10000 

54.0 

58.2 

58.8 

59.4 

GB 

9000 

54.1 

58.4 

59.0 

59.6 

GB 

8000 

59.4 

64.0 

64.9 

65.6 

GB 

7000 

59.7 

64.3 

65.2 

65.9 

GB 

6000 

60.0 

64.6 

65.5 

66.2 

GB 

SOOO 

62.4 

67.1 

68.2 

68.9 

GB 

4500 

62.7 

67.4 

68.5 

69.2 

G8 

4000 

64.7 

69.5 

70.6 

71.5 

GB 

3500 

65.0 

70.0 

71.2 

72.1 

OB 

3000 

67.1 

72.1 

73.5 

74.5 

GB 

2500 

67.3 

72.4 

74.2 

75.3 

GB 

2000 

69.1 

74.2 

76.2 

77.4 

GB 

1800 

69.2 

74.4 

76.3 

77.5 

08 

1500 

69.7 

75.0 

78.1 

79.5 

08 

1200 

71.0 

76.6 

80.1 

81.6 

GB 

1000 

71.3 

77.7 

81.4 

83.0 

OB 

900 

72.1 

78.4 

82.2 

83.9 

GB 

800 

72.2 

78.9 

82.7 

84.5 

OB 

700 

72.2 

79.3 

83.3 

85.1 

GB 

600 

72.2 

79.3 

83.9 

86.0 

OB 

500 

72.5 

79.6 

84.3 

86.4 

GB 

400 

72.9 

79.9 

84.8 

86.9 

OB 

300 

72.9 

80.1 

84.9 

87.2 

GB 

200 

72.9 

80.1 

85.1 

87.3 

GB 

100 

72.9 

80.1 

85.1 

87.3 

GB 

000 

72.9 

80.1 

85.1 

87.3 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

60.3 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

7oa 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70,4 

70.4 

72.5 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.3 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

75.9 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

76.6 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

78.9 

79.2 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.0 

79.3 

79.6 

79.8 

79.0 

79.8 

81.4 

81.7 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

84.2 

84.5 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.5 

85.8 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.4 

86.7 

87.0 

87.5 

07.5 

87.5 

87.0 

87.3 

87,6 

88.2 

88.2 

88.2 

87.8 

88.1 

88.5 

89.1 

89.1 

89.1 

89.0 

89.4 

90.0 

90.6 

90.6 

90.6 

90.3 

91.0 

92.5 

93.2 

93.2 

93.2 

90.8 

91.6 

93.1 

94.0 

94.0 

94.3 

91.4 

92.2 

93.6 

94.7 

94.7 

95.0 

91.6 

92.5 

94.1 

95.0 

95.0 

95.3 

91.6 

92.5 

94.1 

95.0 

95.0 

95.3 

91.6 

92.5 

94.1 

95.0 

95.0 

95.3 

51.3 

51.3 

51.7 

51.7 

52.0 

52.0 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.6 

57.6 

56.9 

56.9 

57.3 

57.3 

57.8 

57.8 

56.9 

56.9 

57.3 

57.3 

57.8 

57.8 

56.9 

56.9 

57.3 

57.3 

57.8 

57.8 

57.2 

57.2 

57.6 

57.6 

58.1 

58.1 

60.6 

60.6 

61.1 

61.1 

61.7 

61.7 

60.8 

60.8 

61.2 

61.2 

61.8 

61.8 

67.0 

67.0 

67,4 

67.4 

68.0 

68.0 

67.3 

67.3 

67.7 

67.7 

68.3 

68.3 

67.6 

67.6 

68.0 

68.0 

68.6 

68.6 

70.3 

70.3 

70.7 

70.7 

71.3 

71.3 

70.6 

70.6 

71.0 

71.0 

71.6 

71.6 

73.0 

73.0 

73.5 

73.5 

74.1 

74,1 

73.8 

73.8 

74.2 

74.2 

74.8 

74.8 

76.5 

76.5 

76.9 

76.9 

77.5 

77.5 

77.4 

77.4 

77.8 

77.8 

78.4 

78.4 

79.8 

79.8 

80.2 

80.2 

80.8 

80.8 

79.9 

79.9 

80.4 

80.4 

81.0 

81.0 

82.4 

82.4 

82.8 

82.8 

83.4 

83.4 

85.4 

85.4 

85.8 

85.0 

86.4 

86.4 

86.7 

86.7 

87.2 

87.2 

87.8 

87.8 

87.6 

87.6 

88.1 

88.1 

88.7 

88.7 

88.4 

88.4 

88.8 

88.8 

89.4 

89.4 

89.3 

89.3 

89.7 

89.7 

90.3 

90.3 

91.0 

91.0 

91.4 

91.4 

92.0 

92.0 

93.7 

93.7 

94.1 

94.1 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.8 

95.8 

95.5 

95.5 

96.2 

96.2 

97.0 

97.0 

95.9 

95.9 

97.0 

97.1 

98.3 

98.5 

95.9 

96.1 

97.6 

97.7 

99.2 

99.5 

95.9 

96.1 

97.6 

97.7 

99.2 

100.0 

TOOL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  663 
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USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel70 


aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OFBMTim  lOCATlOlf  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC^  ASHBVILIE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIQH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FSLKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CBILIII8  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  OB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CBIL 

45.4 

47.4 

47.7 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

68  20000 

53.5 

56.0 

56.3 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

68  18000 

53.8 

56.3 

56.6 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

68  16000 

53.8 

56.3 

56.6 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

68  14000 

54.0 

56.4 

56.7 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

68  12000 

54.4 

56.9 

57.2 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

68  10000 

57.0 

59.7 

60.0 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

68  9000 

57.0 

59.9 

60.2 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

68  8000 

61.2 

64.6 

64.9 

65.9 

66.2 

66.2 

66-2 

66.2 

56.2 

66.2 

66.4 

6b. 4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

68  7000 

64.0 

67.6 

67.9 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

68  6000 

64.4 

68.0 

68.5 

69.5 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.6 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

68  5000 

65.8 

69.5 

70.0 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

68  4500 

66.8 

70.6 

71.0 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

68  4000 

68.8 

72.7 

73.2 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

68  3500 

69.4 

73.9 

74.5 

75.9 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

68  3000 

71.6 

76.2 

76.8 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

68  2500 

72.7 

77.4 

78.0 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80,1 

80.1 

60.1 

80.1 

68  2000 

74.5 

79.5 

80.5 

82.4 

82.8 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

03.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB  1800 

74.7 

79.8 

80.8 

82.8 

83.4 

83.4 

83.6 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

68  1500 

74.8 

80.1 

81.3 

83.9 

84.6 

84.9 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB  1200 

76.9 

82.2 

83.6 

86.6 

87.3 

87.6 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

68  1000 

77.2 

82.7 

84.3 

87.3 

88.1 

88.5 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89-7 

89.7 

OB  900 

77.4 

82.8 

84.5 

87.9 

88.8 

89.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

68  BOO 

77.4 

83.0 

84.9 

88.8 

89.9 

90.5 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB  700 

77.5 

83.3 

85.5 

89.7 

91.1 

92.0 

93.8 

94.1 

94.1 

94,3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB  600 

77.5 

83.3 

85.7 

90.0 

91.9 

92.8 

94.7 

95.0 

95.2 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB  500 

77.5 

83.3 

85.8 

90.3 

92.6 

93.7 

95.8 

96.2 

96.4 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB  400 

77.5 

83.3 

85.8 

90.3 

92.8 

93.8 

95.9 

96.4 

96.5 

97.3 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB  300 

77.5 

83.3 

85.8 

90.3 

92.8 

93.8 

96.4 

97,0 

97.1 

97.9 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

OB  200 

77.5 

83.3 

85.8 

90.3 

92.8 

93.8 

96.5 

97,1 

97.3 

98.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

OB  100 

77.5 

83.3 

85.6 

90.3 

92.8 

93.8 

96.5 

97.1 

97.3 

98.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

OB  000 

77.5 

83.3 

85.8 

90.3 

92.8 

93.8 

96.5 

97.1 

97.3 

98.0 

99.2 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSER^O^ORS  663 
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CraMTUN  UXATIOH  *A’  PBRCEinKGB  FREQUESCY  OF  OCCURRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFinC,  MSHBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SDOION  NUmBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


I.ST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

HAR 

BOORS: 

12-14 

CEIL  no 

VISIBILITY  IN 

STATUS 

MILES 

HI  1 

1  OE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBITF  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

49.0 

50.1 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

QE 

20000 

57.8 

59.6 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

SB 

18000 

58.1 

59.9 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OE 

16000 

58.1 

59.9 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OE 

14000 

58.7 

60.5 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OE 

12000 

59.6 

61.5 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

10000 

61.2 

63.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

9000 

61.2 

63.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64,4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

C8 

8000 

65.6 

68.2 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

cat 

7000 

66.8 

69.5 

71.0 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

QB 

6000 

67.9 

70.6 

72.1 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OE 

5000 

69.2 

71.9 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

4900 

69.8 

72.9 

74.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

OB 

4000 

72.7 

79.9 

77.5 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78,1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

QB 

3500 

73.5 

76.6 

78.3 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OE 

3000 

76.6 

80.1 

81.9 

82.5 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

G8 

2500 

77.4 

81.3 

83.1 

83.9 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

2000 

78.4 

82.8 

85.2 

86.3 

86.7 

86,7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

OB 

1800 

78.4 

82.8 

85.4 

86.9 

87,3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87-5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

1900 

78.9 

83.3 

85.8 

87.6 

68.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

79.8 

84.2 

66.7 

86.7 

89.3 

89.9 

90-0 

90.0 

90.0 

90-0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

1000 

79.8 

84.3 

86.9 

89.3 

90.3 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

900 

80.4 

84.9 

87.8 

90.5 

91.6 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

800 

81.0 

85.5 

88.7 

91.4 

93.4 

94.7 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

700 

81.1 

85.7 

89.0 

92.0 

94.1 

95.5 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

600 

81.1 

85.7 

89.1 

92.2 

94.4 

95.8 

97.0 

97.3 

97.4 

97.6 

97-7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

500 

81.3 

85.8 

89.7 

92.8 

95.0 

96.4 

97.9 

98.2 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

81.3 

85.8 

89.7 

92.9 

95.3 

96,7 

98.3 

98.6 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

81.3 

85.8 

89.7 

92.9 

95.3 

96-7 

98.5 

98.8 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

81.3 

85.8 

89.7 

92.9 

95.3 

96.7 

98.5 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

100 

81.3 

85.8 

89.7 

92.9 

95.3 

96.7 

98.5 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

81.3 

85.8 

89.7 

92.9 

95.3 

96.7 

98.5 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

Tomx.  NIMBR  OP  OBSERVATIONS  663 
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OFBRKnire  UX»TIOII  ’A*  PBRCENTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFRAC,  ASHEVILUK  NC  FRCM  BOURLY  (»SERVATIONS 


ramoff  1 

nJHBBRs 

723087 

SXATICII  HAMS:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  91 

LST 

TO  IfPC: 

♦  5 

MONTH: 

MRR 

HOURS: 

15-17 

dlLIRO 

VISIBILITY  m 

STATUTE 

MILES 

in  I 

1  ^ 

OB 

08 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

6B 

GE 

GE 

GE 

Fntr  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

cBn. 

50.2 

51.4 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

6B 

20000 

58.5 

60.2 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60. b 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OB 

18000 

58.7 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GB 

16000 

59.3 

60.9 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OB 

14000 

59.4 

61.1 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

OB 

12000 

60.0 

61.8 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

OB 

10000 

62.3 

64.3 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OB 

9000 

62.3 

64.3 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OB 

8000 

67.6 

69.6 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

7000 

68.8 

71.2 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

6000 

69.5 

72.1 

72.5 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

5000 

71.5 

74.5 

75.1 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

4500 

71.9 

75.3 

75.9 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

4000 

74.2 

78.0 

78.6 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

OB 

3900 

75.7 

79.5 

80.1 

80.7 

80.8 

80. 8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

3000 

79.0 

83.0 

83.7 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

2500 

79.8 

83.7 

84.6 

85.5 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OF 

2000 

81.1 

89.7 

86.6 

87.5 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

OB 

1800 

81.1 

85.8 

86.7 

87.9 

88.5 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

1500 

81.3 

86.1 

87.9 

88.8 

89.6 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

1200 

81.7 

86.6 

87.9 

89.4 

90.8 

91.1 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

1000 

82.2 

87.0 

88.7 

90.3 

91.7 

92.0 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92-9 

92.9 

92.9 

OB 

900 

82.2 

87.2 

89.0 

91.6 

92.9 

93.5 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

800 

82.5 

87.5 

69.3 

92.2 

93.5 

94.1 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

700 

82.7 

87.6 

89.4 

92.6 

94.1 

94.9 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

600 

82.7 

87.6 

89.7 

92.9 

94.6 

95.6 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

500 

82.7 

87.6 

89.9 

93.7 

95.3 

96.4 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

90. G 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

400 

82.7 

87.6 

90.0 

94.3 

95.9 

97.0 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

82.7 

87.6 

90.0 

94.4 

96.1 

97.1 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

82.7 

87.6 

90.0 

94.4 

96.1 

97.1 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

39.8 

99.8 

OB 

100 

82.7 

67.6 

90.0 

94.4 

96.1 

97.1 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

000 

82.7 

87.6 

90.0 

94.4 

96.1 

97.1 

98.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUORR  OT  OKERVATIOAS  663 
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USAFETAC/DS 


92/282 


Pagel73 


fisaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPBRATIHG  lOCATIOR  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U8AFBIAC,  ASBBVILLB  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


9EATI0N  NUMBERS  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORDS  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


CBILmO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

6B 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

n  CBIL 

52.3 

53.2 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

6B  20000 

60.5 

61.4 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB  18000 

60.5 

61.5 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

OS  16000 

60.8 

61.8 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

es  14000 

60.8 

62.0 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB  12000 

61.2 

62.4 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GB  10000 

63.5 

64.9 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65  8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.6 

65.8 

65.8 

GB  9000 

63.7 

65.0 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB  8000 

67.3 

69.2 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

68  7000 

68.8 

70.7 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB  6000 

69.5 

71.5 

72.4 

72.4 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB  5000 

72.5 

75.0 

76.2 

76.2 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB  4500 

73.0 

75.6 

76.8 

76.9 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB  4000 

74.7 

77.2 

78.6 

78.7 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB  3500 

75.0 

77.7 

79.0 

79,2 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB  3000 

76.9 

79.6 

81.3 

81.7 

82.1 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB  2500 

77.1 

79.8 

81.4 

81.9 

82.2 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83. 0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB  2000 

77.8 

80.8 

82.7 

83.1 

83.4 

83.6 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB  1800 

78.1 

81.4 

83.3 

84.0 

84.3 

84.5 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB  1500 

78.4 

81.9 

84.0 

85.4 

85.7 

86.0 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87,0 

GB  1200 

78.9 

82.7 

85.2 

87.3 

88.2 

88.7 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

GB  1000 

79.0 

82.8 

85.5 

87.6 

89.1 

89.7 

91.1 

91.3 

91-3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB  900 

79.0 

83.0 

86.3 

88.5 

90.0 

91,1 

92.9 

93-1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB  800 

79.0 

83.0 

86.3 

88.5 

90.3 

91.6 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB  700 

79.0 

83.1 

86.4 

89.0 

90.8 

92.0 

93.8 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB  600 

79.2 

83.4 

87.0 

90.0 

91.9 

93.1 

94.9 

95.0 

95.2 

95.3 

95-3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB  900 

79.2 

83.4 

87.9 

90.6 

92.8 

94.0 

96.2 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97,0 

97.0 

97.0 

GB  400 

79.2 

83.4 

87.6 

90.8 

93.2 

94.4 

96.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98. 2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB  300 

79.2 

83.4 

87.6 

91.0 

93.7 

94.9 

97.1 

98.5 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB  200 

79.2 

83.4 

87.8 

91.1 

93.8 

95.0 

97.3 

98.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

GB  100 

79.2 

83.4 

87.8 

91.1 

93.8 

95.0 

97.3 

98.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

GB  000 

79.2 

83.4 

87.8 

91.1 

93.8 

95.0 

97.3 

98.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  NIMBR  OP  OBSERVATIONS  663 
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OFBIMTIIIG  LOCATIOII  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8ZATI0H  mJHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FKLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *■  5  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATWTB 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CBIL 

54.8 

55.5 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.4 

56.4 

GE 

20000 

59.3 

60.0 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

OR 

18000 

59.3 

60.0 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

6B 

16000 

59.3 

60.0 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

OB 

14000 

59.5 

60.2 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

OB 

12000 

60.0 

60.7 

61.1 

61,1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

OB 

10000 

63.2 

63.9 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.8 

64. B 

OB 

8000 

64.3 

65.0 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

GB 

8000 

67.7 

68.4 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

GB 

7000 

68.6 

69.3 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

GB 

60J0 

69.8 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

GB 

SOOO 

73.6 

75.0 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.4 

76.4 

OB 

4500 

74.1 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

GB 

4000 

75.2 

76.6 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

GB 

3500 

75.5 

77.3 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78-6 

78.6 

78.6 

78.9 

78.9 

GB 

3000 

77.3 

79.1 

80.2 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

81.1 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

GB 

2500 

77,5 

79.3 

80.5 

80.9 

81,6 

81.6 

81.6 

82. 0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

OB 

2000 

78.6 

80.7 

81.8 

82.5 

83.2 

83.2 

83.6 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84,3 

B4.5 

84.5 

GB 

1800 

78.6 

80.7 

81.8 

82.5 

83.2 

83.2 

83.6 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

GB 

1500 

78.9 

81.4 

83.2 

84.3 

85.0 

85.0 

85.5 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

66.1 

86.1 

86.1 

86.4 

86.4 

GB 

1200 

79.1 

81.6 

83.6 

85.0 

86.1 

66.1 

87.0 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

GB 

1000 

79.5 

82.0 

84.1 

86,4 

87.7 

87-7 

88.6 

89.1 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89,5 

89.5 

GB 

900 

79.8 

82.3 

84.5 

86.8 

88.2 

88.4 

89.3 

89.8 

89.8 

90.0 

90,0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

GB 

800 

79.8 

82.5 

85.2 

87.7 

89.1 

89.3 

90.5 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

OB 

700 

79.8 

82.5 

85.5 

88.9 

90.2 

90-5 

91.8 

92.3 

92.3 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

GE 

600 

80.2 

83.0 

86.1 

89.5 

90.9 

91.1 

92.5 

93,0 

93,0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

GB 

500 

80.2 

83.6 

86.8 

90.2 

92.3 

92.5 

93.9 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

OB 

400 

80.2 

83.6 

87.3 

90.9 

94.1 

94.3 

96.1 

96.6 

96.6 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

GB 

300 

80.2 

83.6 

87.3 

90.9 

94.3 

94.5 

96.4 

96.8 

96.8 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

OB 

200 

80.2 

83.6 

87.7 

91.4 

94.8 

95.0 

96.8 

97.3 

97.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

GB 

100 

80.2 

83.6 

87.7 

91.4 

94.8 

95-0 

96.8 

97.3 

97.3 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

GB 

000 

80.2 

83.6 

87.7 

91.4 

94.8 

95.0 

96.8 

97.3 

97.3 

99.1 

99.1 

99.x 

99.1 

99.5 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  440 
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esses  sesss  sssss  esses  esses  esses 


apBRKrne  iocatioh  *a*  pbhcghtagb  PREQUENcy  of  occuerekcb  of  ceiling  versus  visisiLiTy 

OSAFSZAC.  ASaKVIU,B  tK  FRCM  flOURLY  OBSERVATIONS 

SEAXION  nUIDBR:  7230B7  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CBILINC  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


111  1 
TBBT  1 

1  GB 

1  ^ 

G8 

6 

6B 

5 

GB 

4 

68 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

49.2 

50.8 

51.2 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

GB  20000 

56.5 

58.5 

59.1 

59.3 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

SB  18000 

56.6 

58.7 

59.3 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

SB  16000 

56.8 

58.8 

59.4 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

SB  14000 

57.0 

59.0 

59.6 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

SB  12000 

57.5 

59.6 

60.2 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

BB  10000 

60.0 

62.3 

62.9 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

OB  9000 

60.2 

62.5 

63.1 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

BB  8000 

64.6 

67.3 

68.0 

68.4 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68,7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

G8  7000 

66.0 

68.7 

69.5 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

QB  6000 

66.7 

69.5 

70.3 

70.7 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

OB  5000 

68.9 

72.0 

72.9 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

EB  4500 

69.5 

72.7 

73.6 

74.1 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

BB  4000 

71.5 

74.9 

75.9 

76.5 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

08  3500 

72.1 

75.7 

76.8 

77.4 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

BB  3000 

74.6 

78.3 

79.5 

80.3 

80.7 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.4 

81. 4 

OB  2500 

75.2 

79.0 

80.3 

81.2 

81-7 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

BB  2000 

76.5 

80.6 

82.2 

83.2 

83.9 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

OB  1800 

76.6 

80.8 

82.4 

83.7 

84.4 

84.5 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

BB  1500 

76.9 

81.3 

83.3 

85.0 

85.8 

86.0 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

56.7 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

BB  1200 

77.8 

82.3 

84.6 

86.5 

87.7 

88.1 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

GB  1000 

78.1 

82.8 

85.2 

87.4 

88.8 

89.2 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

BB  900 

78.4 

83.1 

85.8 

88.3 

89.7 

90.4 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91,8 

91.8 

91.9 

91.9 

BB  800 

78.6 

83.4 

86.2 

88.9 

90.6 

91.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

BB  700 

78-7 

83.6 

86.6 

89.6 

91.4 

92.3 

93.6 

93.9 

93-9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94,3 

GB  600 

78.7 

83.8 

87.0 

90.1 

92.2 

93.1 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

BB  500 

78.8 

83.9 

87.4 

90.7 

93.1 

94.1 

95.8 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

BB  400 

78.9 

84.0 

87.6 

91.0 

93.7 

94.6 

96.5 

97.2 

97,3 

97.7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98,2 

tSE  300 

78.9 

84.0 

87.6 

91.1 

93.9 

94.9 

96.9 

97.6 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

98,7 

99.0 

99.0 

GB  200 

78.9 

84.0 

87.7 

91.2 

94.0 

95.0 

97,0 

97-8 

97.9 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

08  100 

78.9 

84.0 

87.7 

91.2 

94.0 

95.0 

97.0 

97.8 

97.9 

98.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

08  000 

78.9 

84.0 

87.7 

91.2 

94.0 

95.0 

97.0 

97.8 

97.9 

98.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3755 
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OFEmTIHG  uxnioil  *A* 
USAFKUC,  ASHBVILLB  IIC 


FERCEHTA6B  PREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  maOER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

06*06 

CEILINS 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GS 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GS 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CBIL 

49.4 

53.9 

55.1 

56.1 

56.4 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

CB 

20000 

53.7 

58.9 

60.6 

61.5 

61.8 

62.1 

62.1 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

b2.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

18000 

54.2 

59.3 

61.1 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

16000 

54.2 

59.3 

61.1 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

OB 

14000 

54.2 

59.3 

61.1 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

12000 

55.5 

60.6 

62.3 

63.2 

63.6 

63.9 

63.9 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

10000 

56.4 

61.5 

63.2 

64.5 

64.8 

65.1 

65.1 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OB 

9000 

56.9 

62.0 

63.7 

65.0 

65.3 

65.6 

65.6 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OB 

8000 

59.7 

65.3 

67.4 

68.7 

69.3 

69.6 

69.6 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

7000 

61.5 

67.4 

69.6 

70.9 

71.5 

71.8 

71.8 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

6000 

62.0 

68.1 

70.2 

71.5 

72.1 

72.4 

72.4 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73-2 

GB 

5000 

63.9 

69.9 

72.1 

73.5 

74.1 

74.5 

74.5 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

4500 

65.0 

71.0 

73.2 

74.6 

75.2 

75.5 

75.5 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

4000 

66.2 

73.2 

75.5 

77.1 

77.7 

78.0 

78.0 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

3500 

67.6 

75.2 

77.6 

79.1 

79.8 

80.1 

80.1 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

3000 

68.4 

76.3 

79.0 

80.5 

81.3 

81.6 

81.8 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

2500 

68.8 

77.4 

80.1 

81.8 

82.6 

83.0 

83.2 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB 

2000 

69.9 

78,7 

81.5 

83.2 

84.0 

84.4 

84.7 

85.5 

85-5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

1800 

69.9 

79.0 

81.9 

83.6 

84.4 

84.9 

85.2 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

1500 

70.9 

80.1 

83.0 

84.7 

86.0 

86.4 

86.9 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

1200 

70.9 

80.4 

83.6 

85.7 

87.2 

87.9 

88.5 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89-3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GB 

1000 

71.0 

81.0 

84.9 

86.9 

88.5 

89.3 

90,0 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

900 

71-0 

81.2 

85.2 

87.4 

88.9 

89.7 

90.7 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

800 

71.0 

81.3 

85.4 

88.0 

89.6 

90.3 

91.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

700 

71.0 

81.5 

85.5 

88.3 

90.2 

91.0 

92.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93,1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

600 

71.0 

81.8 

86.0 

89.1 

91.1 

91.9 

93.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

500 

71.0 

81.8 

86.0 

89.3 

91.4 

92.2 

93.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

400 

71.0 

81.8 

86.0 

89.3 

91.7 

93.0 

94.7 

95.8 

95.8 

.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

300 

71.0 

81.8 

86.3 

89.6 

92.1 

93.3 

95,5 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.? 

97.2 

97.5 

97.5 

GB 

200 

71.0 

81.8 

86.3 

89.6 

92.1 

93.3 

95.5 

96.6 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

98.3 

98.3 

99.4 

99.4 

GB 

100 

71.0 

81.8 

86.3 

89.6 

92.1 

93.3 

95,5 

96.6 

96.7 

97.2 

97.4 

97.5 

98.6 

98.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

71.0 

81.8 

86.3 

89.6 

92.1 

93.3 

95.5 

96.6 

96.7 

97.2 

97.4 

97.5 

98.6 

98.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  642 
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OPERKTIItG  lOCATIOIf  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIUION  1 

lUMBBR: 

723087 

STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER 

AAF  VA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  91 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

HONTH: 

APR 

HOURS: 

09-11 

CSILIHO 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

HILBS 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  CBIL 

34.0 

56.5 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

20000 

60.1 

62.8 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

62.  A 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

18000 

60.1 

62.8 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

16000 

60.1 

62.8 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.^ 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

14000 

60.3 

62.9 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

G8 

12000 

61.2 

63.9 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64. S 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GB 

10000 

63.6 

66.2 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

9000 

64.0 

66.7 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

8000 

68.8 

72.0 

73.1 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

7000 

69.3 

72.6 

73.7 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.. 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

6000 

69.6 

72.7 

73.8 

74,0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

3000 

71.2 

75.1 

76.3 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

7G.8 

76. 8 

76.8 

76.8 

GCB 

4300 

71.3 

75.5 

76.8 

76.9 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

7*’. 3 

77.3 

77.3 

GB 

4000 

73.8 

78.0 

79.3 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

30.1 

80.1 

80.1 

eo.i 

GB 

3300 

73.1 

79.4 

80.7 

81.0 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

3000 

77.1 

81.8 

83.0 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64.0 

84.0 

GB 

2500 

77.3 

81.9 

83.2 

83.6 

84.3 

84.3 

84. 3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

2000 

79.3 

84.3 

85.7 

86.1 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

1800 

79.6 

84.7 

86.3 

86.9 

87.7 

87.9 

87,9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

1300 

80.2 

85.7 

87.7 

88.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

1200 

80.7 

86.4 

89.1 

90-5 

91.4 

91.7 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.7 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GS 

1000 

81.0 

86.8 

89.4 

91.1 

92.4 

92-7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

900 

81.5 

87.4 

90.0 

91-9 

93.1 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

CT 

800 

81.6 

87.9 

90.8 

92.7 

94.2 

94.7 

95.3 

95.3 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96,0 

96.0 

GB 

700 

81.6 

87.9 

91.0 

93.1 

94.7 

95.2 

95.8 

95,8 

95.8 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OS 

600 

81.6 

88.2 

91.3 

93.5 

95.3 

95.8 

96.7 

96.9 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

500 

81.6 

88.3 

91.4 

93.9 

96.1 

96.9 

98,0 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98. 9 

GB 

400 

81.6 

88.3 

91.4 

93.9 

96.1 

96.9 

98.1 

98,3 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

300 

81.6 

88.3 

91.4 

93.9 

96.1 

97.0 

98.3 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GB 

200 

81.6 

88.3 

91.4 

93.9 

96.1 

97.0 

98.3 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

GB 

100 

81.6 

88.3 

91.4 

93.9 

96.1 

97.0 

98.3 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99,4 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

GB 

000 

81.6 

88.3 

91.4 

93-9 

96-1 

97.0 

98.3 

98.6 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  642 
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USAFETAC/DS--92/282  -  Pagel78 


OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

51.0 

54.0 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GB 

20000 

59.3 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

6B 

18000 

59.3 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GB 

16000 

59.3 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GB 

14000 

59.5 

62.9 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

12000 

60.6 

64.2 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

10000 

62.9 

66.8 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

9000 

63.2 

67.1 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67  .6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

8000 

68.7 

72.6 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

7000 

69.0 

73.2 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

6000 

69.0 

73,2 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

sooo 

71.2 

75,7 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

4500 

72.5 

77,2 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

4000 

74.5 

79.2 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

3500 

76.1 

80.8 

81.5 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

3000 

78.4 

83.6 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84-7 

04.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

2500 

79.8 

85.3 

86.1 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

2000 

83.6 

89.8 

90.8 

91.1 

91-5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

1800 

83.6 

89,8 

90.8 

91-2 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1500 

84.0 

90.6 

92.0 

93.0 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93. 

93.9 

GB 

1200 

84.8 

91,5 

94.1 

95-0 

96.1 

96-1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1000 

85.0 

91.7 

94.4 

95.5 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

900 

85.0 

91.7 

94.4 

95.6 

96.9 

97.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.  B 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

eoo 

85.0 

91.7 

94.4 

95.8 

97.0 

97.3 

98.0 

98,3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

700 

85.0 

91.7 

94.4 

95.8 

97.0 

97.3 

98.0 

98.3 

98,3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

600 

85.0 

91.9 

94.5 

95.9 

97.5 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

85.0 

91.9 

94.5 

95.9 

97,7 

98.0 

98.6 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

400 

85.0 

91.9 

94.5 

96.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

85.0 

91.9 

94.5 

96.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

85.0 

91.9 

94.5 

96.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.0 

91.9 

94.5 

96.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.0 

91.9 

94.5 

96.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 
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USAFETAC/DS--92/2fi2 


Pagel79 


GPERMTIIIG  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

IXSAFBIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTHS 

APR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBII. 

50.0 

52.5 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

GB 

20000 

59.1 

63.0 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

6B 

18000 

59.1 

63.0 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

16000 

59.2 

63.1 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

14000 

59.2 

63.1 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

12000 

60.0 

64.1 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

10000 

62.7 

66.7 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

9000 

63.0 

67.0 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

8000 

69.2 

73.4 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

7000 

69.8 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

6000 

71.1 

75.3 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

SOOO 

72.3 

77.2 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

4500 

73.1 

78.1 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

4000 

76.6 

81.7 

83.0 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

3500 

78.3 

83.9 

85.3 

85.6 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86. 1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

3000 

81.6 

87.2 

88.6 

88.9 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

2500 

82.2 

88.4 

90.0 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

2000 

84.1 

90,9 

92.8 

93.1 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

1800 

84.4 

91.3 

93.1 

93.6 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

1500 

85.0 

91.9 

93.8 

94.2 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

G8 

1200 

85.2 

92.3 

94.5 

95.5 

96.6 

96.6 

96.9 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1000 

85.2 

92.3 

94.7 

95.6 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

900 

85.2 

92.3 

94.8 

95.9 

97.0 

97.0 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

800 

85.3 

92.5 

95-2 

96.3 

97.5 

97.5 

97-8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98,0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

700 

85.5 

92.7 

95.6 

96.7 

98.0 

98.0 

98,3 

98.4 

98. 4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

600 

85.5 

92.7 

95.6 

96.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

500 

85.5 

92-7 

95.6 

96.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

400  i 

85.5 

92.7 

95.8 

97.0 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

85.5 

92.7 

95.8 

97.0 

98.6 

98.6 

98.9 

99-1 

99.1 

99.2 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

200 

85.5 

92.7 

95.8 

97.0 

98.6 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

'•  ’  .0 

100.0 

GB 

100 

85.5 

92.7 

95.8 

97.0 

98.6 

9b  6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

lOU.O 

100.0 

OB 

000 

85.5 

92.7 

95.8 

97.0 

98.6 

98.6 

98-9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  640 


D  -  2  -  25 


USAFETAC/DS--92/282  -  PagelSO 


MMMMM  MMMMM  MMMMM  BaBAMCldM  ttlfiAMBdU  MMMMM 

oooou  5SuuS  C»u6BI>  55555  55555 


OPBRATIIIQ  LOCATIOn  *A” 
USAPETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBRTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTCt  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

I  GB 

1 

68 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

57.1 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE  20000 

63.0 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB  18000 

63.0 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE  16000 

63.0 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

6B  14000 

63.0 

64.7 

64.8 

64.8 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE  12000 

63.6 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GE  10000 

66,9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB  9000 

67.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE  8000 

72.8 

75.8 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB  7000 

73.9 

76.9 

77.6 

77.6 

77.6 

77-6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB  6000 

74.7 

77.7 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB  5000 

76.6 

80.1 

81.0 

81.2 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81,5 

81,5 

6B  4500 

76.9 

80.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81,9 

GB  4000 

80.1 

83.7 

85.4 

85.6 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86. 0 

86.0 

86.0 

86.0 

68  3500 

81.5 

85.2 

87.1 

87.4 

87.8 

88.1 

88.1 

68.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB  3000 

82.7 

86.7 

88.5 

89.0 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB  2500 

83.8 

87.9 

89.8 

90.9 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

68  2000 

84.8 

88.9 

90.7 

92.0 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

68  1800 

84.8 

89.0 

90.9 

92.2 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB  1500 

84.9 

89.6 

91.5 

92.8 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

68  1200 

85.2 

90.3 

92.3 

93,9 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95-1 

95.1 

95.1 

68  1000 

85.6 

90.6 

92.6 

94.3 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB  900 

85.7 

90.7 

92.8 

94.5 

95.8 

«6.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB  800 

85.7 

90,7 

92.9 

94.7 

96.1 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB  700 

85.9 

90.9 

93-1 

94.8 

96.2 

96.9 

97.2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE  600 

86.0 

91.1 

93.2 

95.1 

96.5 

97.2 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97,5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB  500 

86.0 

91.1 

93.2 

95.1 

96.7 

97.3 

97.6 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB  400 

86.0 

91.1 

93.2 

95.1 

96.7 

97.3 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  300 

86.0 

91.1 

93.2 

95.1 

96.7 

97.3 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB  200 

86.0 

91.1 

93.2 

95.1 

96.7 

97.3 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB  100 

86.0 

91-1 

93.2 

95.1 

96,7 

97.3 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.5 

99.7 

GB  000 

86.0 

91.1 

93.2 

95.1 

96.7 

97.3 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  637 
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F 

i 

i 

I 


OPERKTHIG  UXATIOM  'A* 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  IK 


PEBCEiriAGE  FBEQUKHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOR  miHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


CSILINfi 
IN  1 

FRET  1 

GB 

1 

GB 

6 

6B 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CBIL 

58.8 

59.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

SB 

20000 

64.5 

65.4 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

SB 

18000 

64.5 

65.4 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GS 

16000 

64.5 

65.4 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

SB 

14000 

64.5 

65.4 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

SB 

12000 

64.7 

65.6 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

G8 

10000 

67.8 

68.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GS 

9000 

67.8 

68.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

6e 

8000 

69.9 

70.9 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

CB 

7000 

71.3 

73.2 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

CSB 

6000 

72.3 

74.2 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

6B 

5000 

73.7 

76.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GS 

4500 

73.9 

76.3 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

SB 

4000 

77.7 

80.6 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

6B 

3500 

78.0 

81.0 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

93.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

SB 

3000 

80.1 

83.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

SB 

2500 

80.8 

83.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

SB 

2000 

81.0 

84.1 

87.2 

87.7 

87.9 

87.9 

87,9 

88.2 

88.2 

88,2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

1800 

81.3 

84.6 

87.7 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

1500 

81.5 

85.1 

88.6 

89.8 

90.3 

90.3 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

SB 

1200 

82.7 

87.0 

91.7 

93.1 

93.6 

93.6 

93.6 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

SB 

1000 

83.2 

87.4 

92.2 

93.6 

94.3 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

SB 

900 

83.9 

88.6 

93.4 

94.8 

95.5 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

SB 

800 

83.9 

88.6 

93.4 

94.8 

95.5 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

700 

83.9 

88.6 

93.4 

94.8 

95.7 

95.7 

95.7 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

SB 

600 

83.9 

88.6 

93.4 

94.8 

95.7 

95.7 

95.7 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

500 

83.9 

88.9 

93.6 

95.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

400 

84.1 

89.1 

93.8 

95.3 

96.4 

96.4 

96.9 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

€B 

300 

84.1 

89.1 

94.1 

95.5 

96.9 

96.9 

97.9 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

CB 

200 

84.1 

89.1 

94.1 

95.5 

96.9 

96.9 

97.9 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

GB 

100 

84.1 

89.1 

94.1 

95.5 

96.9 

96.9 

97.9 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

08 

000 

84.1 

89.1 

94.1 

95.5 

96.9 

96.9 

97,9 

98.6 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

TOTAL  ROieER  OF  OBSERVXTIOHS  422 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  A^SVILLB  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723087 

SranOH  H8MB:  FORT  EUSTIS/PELKER  AAF  VA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  1 

hULES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

I'SBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

53.1 

55.6 

56.2 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

6B 

20000 

59.7 

62.8 

63.5 

63-7 

63.8 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

6B 

IBOOO 

59.7 

62.8 

63.6 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

6B 

16000 

59.8 

62.9 

63.6 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE 

14000 

59.8 

62.9 

63.7 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

6B 

12000 

60.7 

63.8 

64.6 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

10000 

63.1 

66.4 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

9000 

63.4 

66.7 

67.5 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

8000 

68.1 

71.7 

72-7 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

7000 

69.1 

72.9 

74.0 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

6000 

69.6 

73.5 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

5000 

71.3 

75.6 

76.9 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

4S00 

72.0 

76.4 

77.7 

78.1 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

4000 

74.6 

79.3 

80.9 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

3500 

76.0 

80.9 

82.6 

83.1 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

3000 

77.9 

83.1 

84.9 

85.4 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

2500 

78.7 

84.2 

85.9 

86.7 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

2000 

80.4 

86.2 

88.2 

88.9 

89,5 

89.6 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

1800 

80.5 

86.5 

88.5 

89.3 

89.9 

90.1 

90.1 

90-3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1500 

81.1 

87.3 

89.5 

90.6 

91.3 

91.5 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1200 

81.5 

88,0 

90.8 

92.2 

93.3 

93.5 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

1000 

81.7 

88.3 

91.3 

92.8 

94.0 

94.2 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

900 

81.9 

88.7 

91-7 

93.3 

94.5 

94.8 

95.2 

95-4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

800 

82.0 

88.8 

91.9 

93,6 

94.9 

95.3 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

700 

82.0 

88.9 

92.1 

93.9 

95.3 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

600 

82.1 

89.0 

92.3 

94.1 

95.7 

96.1 

96.7 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

500 

82.1 

89.1 

92-3 

94.3 

96.0 

96.4 

97,1 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

400 

82.1 

89.1 

92.4 

94.5 

96.2 

96.8 

97.7 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

300 

82.1 

89.1 

92.5 

94.5 

96.4 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

200 

82.1 

89.1 

92.5 

94.5 

96.4 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

OB 

100 

82.1 

89.1 

92.5 

94.5 

96.4 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

GB 

000 

82.1 

89.1 

92.5 

94.5 

96.4 

96.9 

98.0 

98.5 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99. ‘i 

99.4 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

3622 
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OFERKTIHG  UXATIGR  ’A’  PBRCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

06-08 

CBI1.IIIG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

WO 

CBIL 

36.3 

42.4 

45.1 

47.1 

48.2 

48.2 

46.5 

48.5 

48.5 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

6B 

20000 

40.5 

47.3 

50.5 

52.6 

53-7 

53.7 

54.0 

54.0 

54.0 

54.3 

54.3 

54.3 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GB 

18000 

40.5 

47.4 

50-7 

52.7 

53.8 

53.8 

54.1 

54.1 

54.1 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

16000 

40.5 

47.4 

50.7 

52.7 

53.8 

53.8 

54.1 

54.1 

54.1 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

14000 

40.7 

47.6 

50.9 

52.9 

54.0 

54.0 

54.3 

54.3 

54.3 

54.6 

54.6 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

GB 

12000 

42.4 

49.3 

52.6 

54.6 

55.7 

55.7 

56.0 

56.0 

56.0 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

10000 

44.9 

52.3 

55.6 

57.6 

58.7 

58.7 

59.0 

59.0 

59.0 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GB 

9000 

45.4 

52.7 

56.0 

58.2 

59.5 

59.5 

59.8 

59.8 

59.8 

60.1 

60.1 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

68 

8000 

49.8 

57.6 

61.5 

63,8 

65.1 

65.1 

65.4 

65.4 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

7000 

51.6 

59.9 

63.8 

66.2 

67.4 

67.4 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

6000 

51.6 

59.9 

63.8 

66.2 

67.4 

67.4 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

SOOO 

52.7 

61.7 

65.6 

68.1 

69.3 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

4500 

54.1 

63.2 

67.3 

70.0 

71.2 

71.2 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

4000 

55.2 

64.5 

68.9 

71.5 

72.9 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

68 

3500 

55.4 

64.9 

69.6 

72.3 

73.9 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

G8 

3000 

55.9 

65.9 

70.7 

73.4 

75.0 

75.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

2500 

56.5 

66.7 

71.7 

74.5 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GB 

2000 

58.5 

69.0 

74.3 

77.2 

79.2 

79.3 

79.7 

79,7 

79.7 

80.1 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

1800 

58.7 

69.2 

74.5 

77.5 

79.7 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.6 

80.6 

80.6 

eo.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

1500 

59.2 

70.1 

75.4 

78.7 

80.9 

81.2 

81.8 

81.8 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

1200 

60.1 

71.2 

77.5 

81.4 

83.6 

83.9 

84.7 

84.7 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

1000 

60.7 

72.1 

78.6 

82.5 

85.3 

85.8 

86.5 

66.5 

86.5 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

900 

61.0 

72.8 

79.3 

83.4 

86.5 

87.2 

88.1 

88.1 

88.1 

86.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

800 

61.0 

73.1 

80.0 

84.8 

86.1 

89.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

700 

61.2 

73.2 

80.8 

85.8 

89.8 

90.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

600 

61.2 

73.2 

80.8 

85.9 

90.3 

91.7 

93.1 

93.4 

93.4 

93.9 

93.9 

93,9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

68 

500 

61.2 

73.2 

80.9 

86.1 

91.2 

92.8 

94.8 

95.6 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

400 

61.2 

73.2 

81.2 

86.4 

91.5 

93.3 

95.3 

96.6 

96.6 

97.3 

97.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

300 

61.2 

73.2 

81.2 

86.4 

91.5 

93.3 

95.3 

96.6 

96-6 

97.5 

97.8 

97.  B 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

200 

61.2 

73.2 

81.2 

86.4 

91.5 

93.3 

95.3 

96.6 

96.6 

97.5 

98.0 

98.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

100 

61.2 

73.2 

81.2 

86.4 

91.5 

93.3 

95.3 

96.6 

96.6 

97.5 

98.0 

98. 0 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

000 

61.2 

73.2 

81.2 

86.4 

91-5 

93.3 

95.3 

96.6 

96.6 

97.5 

98.0 

98.0 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 
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ggggs  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPBRKTIIR  LOCKTIOII  "A"  PBRCBirtAGB  FFBQUBHCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

VSAFEnC,  ASHEVILLE  NC  FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOH  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


111  1 
FEET  1 

1  OS 

1  ^ 

GB 

6 

6E 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

6/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  csn. 

43.5 

48.0 

51.5 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GE  20000 

48.4 

52.9 

56.3 

56-7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

GE  18000 

48.7 

53.2 

56.7 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

6B  16000 

48.7 

53.4 

56.8 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GB  14000 

48.7 

53.4 

57.0 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GE  12000 

49.9 

54.8 

58.4 

58-7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

GE  10000 

52.9 

58.2 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

OB  9000 

53.1 

58.4 

62.1 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OB  8000 

57.7 

63.4 

67.1 

67.6 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

66.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE  7000 

59.0 

64.6 

68.4 

68.9 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE  6000 

59.0 

64.6 

68.4 

68.9 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

OB  5000 

60.4 

66.2 

70.0 

70.7 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE  4500 

61.5 

67.3 

71.0 

71.8 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GE  4000 

62.8 

68.9 

72.8 

73.7 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB  3500 

63.7 

69.8 

73.7 

74.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB  3000 

66.2 

72.5 

76.8 

77.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79-0 

79.0 

79.0 

OB  2500 

67.1 

73.9 

78.7 

79.8 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE  2000 

68.9 

76.7 

82.3 

84.0 

85.6 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

es.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB  1800 

69.2 

77.2 

82.9 

85.0 

86.5 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86,9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE  1500 

69.5 

77.9 

84.0 

86.4 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB  1200 

70.7 

80.6 

87.3 

90.8 

92.8 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE  1000 

70.7 

81.2 

87.9 

91.7 

93.9 

94,5 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB  900 

70.9 

81.5 

88.3 

92.2 

94.5 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB  800 

71.0 

81.7 

88.9 

92.8 

95.3 

96.2 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB  700 

71.0 

81.7 

89.0 

93.1 

95.6 

96.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE  600 

71.0 

81.7 

89.0 

93.3 

95.9 

97.3 

98,7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE  500 

71.2 

81.8 

89.2 

93.4 

96.1 

97.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  400 

71.2 

81.8 

89.2 

93.4 

96.1 

97.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

71.2 

81.8 

89.2 

93.4 

96.1 

97.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

71,2 

81.8 

89.2 

93.4 

96.1 

97.7 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  100 

71.2 

81.8 

89.2 

93.4 

96.1 

97.7 

99,4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  OOO 

71.2 

81.8 

89.2 

93.4 

96.1 

97.7 

99,4 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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sa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  s 


r 


oraumiie  uxmcm 

USAPBIAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SCNTION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  HAY  HOURS:  12-14 


CBn.1116  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

GB 

3 

6E 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

6E 

1  1/4 

GB 

1 

GS 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

43.3 

50.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53-2 

53.2 

53.2 

GB  20000 

48.8 

55.9 

59.5 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB  18000 

49.1 

56.3 

59.9 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

(B  16000 

49.1 

56.3 

59.9 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB  14000 

49.8 

57.0 

60.6 

60.9 

60.9 

60  9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OB  12000 

51.2 

58.5 

62.1 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

OB  10000 

52.4 

60.7 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

o4.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

G8  9000 

52.7 

61.2 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB  8000 

58.5 

67.8 

71.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB  7000 

59.6 

69.2 

73.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB  6000 

59.8 

69.3 

73.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB  5000 

61.7 

71.2 

75.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

OB  4500 

62.4 

72.0 

76.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GB  4000 

64.8 

74.5 

78.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

68  3500 

66.0 

76.2 

80.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB  3000 

69.2 

79.8 

84.0 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB  2500 

70.3 

81.5 

86.7 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB  2000 

72.8 

84.7 

90.5 

92.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93,0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB  1800 

73.1 

85.1 

90.9 

92.5 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB  1500 

74.2 

86.5 

93.0 

94.5 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB  1200 

74.3 

87.2 

93.9 

95.6 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB  1000 

74.3 

87.3 

94.2 

95.9 

97-2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB  900 

74.5 

87.5 

94.4 

96.1 

97.5 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

01  800 

74.6 

87.6 

94.7 

96.4 

98.0 

98.4 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

01  700 

74.6 

87.8 

94.8 

96.6 

98.1 

98.6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  600 

74.6 

87.8 

94.8 

96.7 

98.7 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  500 

74.6 

87.8 

94.8 

96.7 

98.7 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G1  400 

74.6 

87.8 

94.8 

96.7 

98.7 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

74.6 

87.8 

94.8 

96.7 

98.7 

99.2 

99.8 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G1  200 

74.6 

87.8 

94.8 

96-7 

98.7 

99.2 

99.8 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G1  100 

74.6 

87.8 

94.8 

96.7 

98.7 

99,2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G1  000 

74.6 

87.8 

94.8 

96.7 

98.7 

99.2 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oremniio  LOCATIOII  PERCEirrAGB  FRJBQUEmZY  CfP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIAnOlf  mffCBBR;  723087  STATIOIf  NAME:  FOFT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


CBILIMQ  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

PENT  1 

1  ^ 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

43.8 

SO. 2 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB  20000 

52.3 

60.1 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

6B  18000 

52.6 

60.4 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

6K  16000 

52.6 

60.4 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB  14000 

53.2 

61.2 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OB  12000 

53.7 

61.8 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB  10000 

54.9 

63.2 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67-1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB  9000 

55.4 

63.7 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67,6 

67.6 

GB  8000 

60.4 

69.2 

73.4 

73.9 

73-0 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB  7000 

60.9 

69.6 

74.0 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB  6000 

61.2 

70.0 

74.3 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB  5000 

64.0 

73.4 

77.8 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB  4500 

64.8 

74.2 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

CB  4000 

68.2 

78.6 

82.9 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB  3500 

70.9 

81.4 

85.9 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB  3000 

73.1 

83.9 

88.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

OB  2500 

74.0 

85.0 

90.0 

91.5 

91.5 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB  2000 

74.6 

85.8 

90.8 

93.0 

93.1 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB  1800 

75.1 

86.2 

91.4 

93.6 

93.7 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB  1500 

76.1 

87.3 

92.5 

94.8 

95.6 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB  1200 

76.4 

88.1 

93.4 

95.9 

97,0 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB  1000 

76.4 

88.3 

93.6 

96.6 

97.7 

97.8 

98-1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  900 

76.5 

88.4 

93.7 

96.7 

97.8 

98.1 

98.4 

98.6 

96.6 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB  eoo 

76.7 

88.6 

94.2 

97-2 

98.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB  700 

76.7 

88.6 

94.2 

97.2 

98.6 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  GOO 

76.7 

88.6 

94.2 

97.2 

98.6 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  500 

76.7 

88.9 

94.5 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  400 

76.7 

88.9 

94.5 

97.5 

98.9 

99.2 

99-5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

76.7 

88.9 

94.5 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

76.7 

88.9 

94.5 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

76.7 

88.9 

94.5 

97.5 

98.9 

99.2 

99-5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

76.7 

88.9 

94.5 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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orauvripc  lochtiom  *a* 

USAFSTAC,  ASHBVILLB  HC 


percbutagb  frequency  op  occurrence  op  ceiling  versus  visibility 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NUieBR;  723087  STATION  NAME:  PORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  OTC: 

*  5 

HONTB: 

HAY 

HOURS: 

18-20 

CEILIIIO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILBS 

n  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GE 

GE 

FBBT  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

47.6 

53.8 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

CB 

20000 

54.6 

62.1 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

es 

18000 

54.8 

62.3 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

cs 

16000 

54.8 

62.3 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

G8 

14000 

55.1 

62.6 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

at 

12000 

55.4 

62.9 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

10000 

58.1 

65.7 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

60.7 

68.7 

6B-7 

68,7 

GB 

9000 

58.1 

65.7 

68.5 

68,7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

G8 

8000 

64.0 

72.9 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

7000 

65.1 

74.0 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

6000 

65.6 

74.6 

78.2 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78,6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

SOOO 

66.8 

76.2 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

CB 

4S00 

68.1 

77.5 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

4000 

70.0 

80.1 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

3300 

71.2 

81.5 

85.6 

86.2 

86.4 

66.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

3000 

73.1 

83.6 

88.3 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89. 4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

2900 

73.4 

83.9 

89.2 

89.8 

90.3 

90.6 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

2000 

74.3 

85.0 

90.6 

91.2 

91,9 

92.2 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

1800 

74.5 

85.1 

90.8 

91.4 

92,0 

92.3 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

1500 

75.4 

86.1 

92.0 

92.6 

93.3 

93.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

1200 

75.7 

86.9 

92.8 

93.9 

95.0 

95.3 

96.4 

96,4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

1000 

75.7 

87.2 

93.1 

94.4 

95.6 

96.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

900 

75.9 

87.3 

93.3 

94.5 

95.8 

96.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

800 

75.9 

87.6 

93.6 

94.8 

96.1 

96.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

700 

75.9 

87.6 

93.6 

94.8 

96,1 

96.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

600 

75.9 

87.8 

93.9 

95.3 

96.6 

97.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

75.9 

87.9 

94.1 

95.5 

96.7 

97.7 

99,1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

76.1 

88.3 

94.4 

95.8 

97.3 

98.3 

99.7 

99-7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

76.1 

88.3 

94.4 

95.8 

97.3 

98.3 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

76.1 

88.3 

94.4 

95.8 

97,3 

98.3 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

76.1 

83.3 

94.4 

95.8 

97,3 

98.3 

99.7 

99,7 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

76.1 

88.3 

94.4 

95.8 

97.3 

98.3 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDIAL  IMrai  OF  C8SSN9ATI0IIS  639 
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OPsmTinG  lACATion  -a"  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8TATI0R  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LGT 

TO  UTC: 

+  5 

MONIS: 

MAY 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

49.6 

52.5 

54.8 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GB 

20000 

55.8 

59.3 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.  B 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

6B 

18000 

55.8 

59.3 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

16000 

55.8 

59.3 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

14000 

55.8 

59.3 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

12000 

56.2 

59.8 

62.8 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GB 

10000 

58.8 

62.6 

65.9 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GB 

9000 

58.8 

62.6 

65.9 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GB 

8000 

64.9 

69.4 

72.9 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

7000 

66.6 

71.3 

74.0 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75-3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

6000 

66.6 

71.3 

74.8 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

5000 

68.9 

73.6 

77.4 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OE 

4500 

69.4 

74.4 

78.1 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

CE 

4000 

71.3 

77.9 

82.8 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

3500 

72.2 

79.5 

84.9 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

3000 

75.5 

82.8 

88.5 

89.2 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

2500 

75.8 

83.3 

89.4 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

2000 

76.0 

84.0 

90.1 

91.1 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

6E 

1800 

76.0 

84.0 

90.1 

91.1 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

1500 

76.0 

84.0 

90.1 

91.1 

92.0 

92.0 

92.0 

92,0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

1200 

76.5 

84.7 

91.3 

92.5 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

1000 

77.6 

85.9 

92.5 

93.9 

94.8 

95.1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

900 

77.6 

85.9 

92.5 

93,9 

95.1 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

600 

77.6 

86.4 

92.9 

94.4 

95-5 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

700 

77.6 

86.4 

92.9 

94.4 

95.5 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

600 

78.1 

87.3 

94.4 

95.8 

97.2 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

soo 

78.4 

87.5 

94.6 

96.0 

97.4 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OE 

400 

78.6 

87.8 

94.8 

96.2 

97.6 

98.4 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99  >1 

GB 

300 

78.8 

88.0 

95.1 

96.5 

98.4 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

78.8 

88.0 

95.1 

96.5 

98.4 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

78.6 

88.0 

95.1 

96.5 

98.4 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

78.8 

88.0 

95-1 

96.5 

98.4 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMnm  OF  OBSERVATIONS  425 
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fiasaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


QPBRAtniG  lOCATldl 
USJUFSZAC^  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SZATIOE  mJHBERs  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  6E 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

6B 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

43.7 

49.3 

52.2 

52.7 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB  20000 

49.7 

56.1 

59.4 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

08  18000 

49.9 

56.3 

59.7 

60.2 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

08  16000 

49.9 

56.1 

59.7 

60.2 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

CS  14000 

50.2 

56.7 

60.1 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61,0 

61.0 

08  12000 

51.2 

57.7 

61.1 

61.7 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

G8  10000 

53.4 

60.3 

63.8 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

08  9000 

53.6 

60.6 

64.1 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

08  8000 

58.9 

66.5 

70.4 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

08  7000 

60.1 

67.9 

71.8 

72.7 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

08  6000 

60.3 

68.1 

72.0 

72.9 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OS  5000 

62.0 

70.2 

74.1 

75.1 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

08  4500 

63.0 

71.2 

75.2 

76.2 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

08  4000 

65.0 

73.8 

78.1 

79.2 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

08  3500 

66.2 

75.3 

79.7 

80.9 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81. 6 

81.6 

81.6 

08  3000 

68.4 

77.8 

82.5 

83.7 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

08  2500 

69.1 

78.8 

84.0 

85.4 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86  .5 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

08  2000 

70.6 

80.7 

86.2 

87.9 

88.9 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

89.4 

89.4 

08  1800 

70.8 

81.0 

86.6 

88.3 

89.4 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

08  1500 

71.5 

81.9 

87.7 

89.6 

90.9 

91.0 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

C8  1200 

72.0 

83.0 

89.3 

91.6 

93.1 

93.3 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

CS  1000 

72.3 

83.5 

89.8 

92.4 

94.0 

94.4 

94.9 

95.0 

95-0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

08  900 

72.5 

83.8 

90.1 

92.7 

94.5 

95,0 

95,7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OK  800 

72.5 

84.0 

90.6 

93.3 

95.2 

95.8 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.  B 

08  700 

72.6 

84.1 

90.8 

93.6 

95.6 

96.4 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB  600 

72.6 

84.2 

91.0 

93.9 

96.2 

97.0 

97.9 

98,1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08  500 

72.7 

84.4 

91.2 

94.1 

96.5 

97.3 

98.5 

98.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,1 

99.1 

99.1 

OS  400 

72.7 

84.4 

91.3 

94.2 

96.7 

97.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99,6 

99.6 

99.6 

08  300 

72.8 

84.5 

91.3 

94.3 

96.7 

97.7 

98.9 

99-3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

08  200 

72.8 

84.5 

91.3 

94.3 

96.7 

97.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

08  100 

72.8 

84.5 

91.3 

94.3 

96.7 

97.7 

98.9 

99.3 

99,3 

99.5 

99.6 

99. F 

9:. 9 

99,9 

100.0 

100.0 

08  000 

72.8 

84.5 

91.3 

94.3 

96.7 

97.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUKBBR  OP  OBSERVATIONS  3620 
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OPERATIlfO  UX!ATIOII  "A"  PERCEHTAGB  FRSQUERCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VEP'^US  VISIBILITY 

USAFTCAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  RAKE:  PORT  EUSTIS/FELKBR  AAP  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  hOV  91 

LST  TO  UTC:  4  5  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GE 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/ 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

41.2 

51.3 

57.2 

62.7 

63.9 

64.2 

64.4 

64.5 

64.5 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

CB  20000 

45.3 

55.8 

61-7 

67.3 

68.7 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6B  18000 

45.3 

55.8 

61.7 

67.3 

68.7 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6B  16000 

45.3 

55.8 

61.7 

67.3 

68.7 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB  14000 

45.6 

56.1 

62.1 

67.7 

69.1 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OB  12000 

46.7 

57.5 

63.5 

69.1 

70.5 

70.8 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OB  10000 

47.6 

58.9 

65.3 

70.9 

72.3 

72.9 

73.3 

73.4 

73.4 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB  9000 

47.9 

59.3 

65. e 

71.4 

72.8 

73.4 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB  8000 

53.3 

65.9 

73.4 

79.0 

80,7 

81.3 

81.6 

81.8 

B1.8 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB  7000 

53.7 

66.3 

73.9 

79.5 

81.2 

81.8 

82.1 

82.3 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

62.6 

82.6 

62.6 

OB  6000 

53.7 

66.3 

73.9 

79.6 

81.3 

62.0 

82.3 

82.4 

82.4 

82. 6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82-7 

82.7 

OB  SOOO 

54.6 

67.2 

75.0 

80.7 

82.4 

83.0 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB  4S00 

54.6 

67.3 

75.1 

80.9 

82.6 

83.2 

83.5 

83.7 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OB  4000 

56.1 

68.9 

77.1 

82.9 

84.8 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB  3500 

56.5 

69.4 

77.6 

83.4 

85.2 

85.8 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

08  3000 

57.2 

70.5 

78.7 

84.8 

86,6 

87.2 

07.7 

87,9 

07.9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

ee.2 

88.2 

OB  2500 

57.7 

70.9 

79.2 

85.2 

87.1 

87.7 

88.2 

88.3 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB  2000 

58.0 

71.2 

79.6 

85.7 

87.7 

88.3 

88.8 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB  1800 

58.0 

71.2 

79-6 

85.7 

87-7 

88.3 

88.8 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89,6 

89.6 

OB  1500 

58.5 

71.7 

80.6 

86.8 

89.0 

89.6 

90.0 

90-5 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91,0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB  1200 

58.6 

71.9 

81.0 

87.9 

90.2 

90.8 

91.3 

91.8 

91.8 

92.1 

92.2 

9.;. 2 

92.2 

92.2 

92,2 

92.2 

OB  1000 

59.4 

72.8 

62.1 

89.3 

91.6 

92.2 

92.7 

93.3 

93.3 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB  900 

60.0 

73.4 

82.7 

89.9 

92.2 

9>.e 

93.3 

93.9 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08  800 

60.5 

73.9 

83.4 

90.8 

93.2 

93.8 

94.2 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB  700 

60.8 

74.3 

84.1 

91-9 

94.9 

95.5 

96.1 

96.7 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB  600 

60.8 

74.5 

84.3 

92.2 

95.2 

95.8 

96.4 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB  500 

60.8 

74.5 

84.4 

92.4 

95,5 

96.1 

97.2 

98  1 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB  400 

60.8 

74.5 

84.4 

92.4 

95.5 

96.1 

97.2 

98.1 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB  300 

60.8 

74.5 

84.4 

92.4 

95.5 

96.1 

97.4 

98.3 

9B.J 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  200 

60.8 

74.5 

84.4 

92.4 

95.5 

96.1 

97-4 

98.3 

98.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB  100 

60.8 

74.5 

84.4 

92.4 

95.5 

96.1 

97.4 

98.3 

98.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE  000 

60.8 

74.5 

84.4 

92.4 

95.5 

96.1 

97.4 

98.3 

98.6 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  643 
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OPEWKTIIIG  UXIATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCERTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  Vli^BILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


HEKTION  mmBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

111  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

Gfi 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.8 

59.8 

66.1 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

20000 

51.1 

65.0 

71.6 

?3.4 

73.7 

73.7 

73  ? 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

6B 

18000 

51.1 

65.0 

71.6 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GS 

leooo 

51.1 

65.0 

71.6 

73. < 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

71.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73,7 

GE 

14000 

51.5 

65.7 

72.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74. b 

74.6 

74.6 

74.5 

74.6 

6B 

12000 

52.3 

67.0 

73.7 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

10000 

53.4 

69.4 

76.1 

78.4 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

9000 

53.4 

69.4 

76.1 

78.4 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

8000 

57.5 

74.3 

81.8 

84.6 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

05.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

7000 

57.6 

74,5 

82.0 

64.7 

85,3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.*' 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

6000 

57,6 

74.5 

82.0 

84.7 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

5000 

'8.9 

75.7 

83.5 

86.2 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

4500 

59.2 

76.0 

83.8 

86.7 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

4000 

60.1 

77.5 

85.5 

88.7 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

as. 4 

89.4 

89.4 

.4 

89.4 

OS 

3500 

61  .2 

78.6 

86,5 

89.8 

90.5 

90.5 

90.5 

90-5 

90,5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.  S 

90.3 

GS 

3000 

63.3 

81.2 

89.1 

92.4 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

2500 

63.5 

81.3 

89,3 

92.7 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

2000 

64.5 

82.4 

90.7 

94.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

1800 

64.5 

82.4 

90.7 

94.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

1500 

64.7 

82.7 

91.1 

94.6 

95.7 

95  7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

1200 

65.4 

83.8 

92,4 

95.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1000 

65.9 

84.3 

92,8 

96-5 

98.3 

98.3 

98.3 

90.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

90.3 

GE 

900 

66.1 

84.4 

93.0 

96.6 

3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

800 

66.1 

84.4 

93.0 

96.6 

99  1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

700 

66.1 

84.4 

93.0 

96.9 

99-2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

600 

66.1 

84.4 

93.0 

96.9 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

66.1 

84.4 

93.0 

97.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99 

99.^ 

99-3 

99.8 

GE 

400 

66.1 

84.4 

93.0 

97.1 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

300 

66.1 

84.4 

93.0 

97.1 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

Gtt 

200 

66.1 

84.4 

93.0 

97,1 

99.4 

99.4 

100,0 

100.0 

100.0 

100,0 

4.  0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

66.1 

84.4 

93.0 

97.1 

99.4 

99.4 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

- 

84.4 

93.0 

97.1 

99.4 

99.4 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  654 
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OPBRATIIIG  IdOCMTIOII  "A” 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATZOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH; 

JUN 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VlSIBILlTlf  IH 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

45.7 

58.1 

63.0 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GS 

20000 

52.6 

67.9 

73.9 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

18000 

52.6 

67.9 

73.9 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

16000 

52.6 

67.9 

73.9 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

14000 

52.6 

67.9 

73.9 

75.5 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75,8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

12000 

53.1 

68.3 

74.3 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76-3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

10000 

54.0 

69.6 

76.3 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

9000 

54.0 

69.6 

76.5 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

8000 

58.3 

74.9 

82.3 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

7000 

58.3 

75.5 

82.9 

84.7 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

6000 

58.9 

76.3 

83.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

5000 

59.9 

77.5 

85.0 

87.5 

67.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

4500 

59.9 

77.5 

85.2 

87.6 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

4000 

61.5 

79.7 

87.6 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

3500 

63.3 

81.7 

89.8 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

3000 

64.8 

84.3 

92.4 

95.0 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

2500 

65.4 

85.0 

93.6 

96.3 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

2000 

65.9 

85.5 

94.5 

97.4 

97,9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1800 

65.9 

85.5 

94.5 

97-6 

98,0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1500 

66.1 

85.8 

94.8 

98.2 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1200 

66.2 

86.1 

95.1 

98.6 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1000 

66.2 

86.1 

95.1 

98.6 

99.4 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

66.2 

86.1 

95.1 

98.6 

99,4 

99,5 

99.8 

99.8 

99-8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99,5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99-7 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

66.2 

86.1 

95.3 

98.8 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  654 
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OPKRKrUIG  LOCKTIOH  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKZAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

Jim 

Hoims: 

15-17 

CBILIHG 

VISIBILITif  Iff 

STATUTE  MILES 

IN  1 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CEIL 

43.9 

57.8 

61.0 

63.0 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB  20000 

50.7 

66.6 

70.6 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OE 

18000 

50.7 

66.6 

70.6 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

16000 

50.7 

66.6 

70.6 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

14000 

50.7 

66.6 

70.7 

73.3 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73. B 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

12000 

51.2 

67.5 

71.6 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74-7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GS 

10000 

52.2 

69.8 

74.3 

77.0 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

9000 

52.4 

70.1 

74.6 

77.3 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

8000 

56.5 

74.6 

80.0 

83.2 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

7000 

56.5 

74.6 

80.0 

83.2 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

6000 

57.3 

75.3 

80.7 

84.3 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84,7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

5000 

58.4 

77.0 

82.6 

86.3 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

4500 

58.4 

77.0 

83.1 

86.7 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

4000 

60.7 

79.4 

86.0 

90.1 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

3500 

62.1 

81.2 

88.0 

92.4 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

3000 

63.0 

83.2 

90.6 

95.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

2500 

63.3 

84.1 

91.7 

96.3 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2000 

64*1 

85.1 

92.6 

97,2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1800 

64.3 

85.2 

92.8 

97.4 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1500 

64.3 

85.4 

92.9 

97.5 

98.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1200 

64.3 

85.7 

93.2 

97.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

64.3 

85.7 

93.2 

97.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

900 

64.3 

85.7 

93.2 

97.8 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

800 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

700 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

600 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

500 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

400 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99-7 

99-7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

300 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

200 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

100 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

C8 

000 

64.6 

86.0 

93.5 

98.2 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99,8 

100.0 

100.0 

TDKAL  NUISBR  OF  OBSERVKriONS  649 


D  -  2  -  39 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pagel94 


OFERATHG  LOCKTIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEOIC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BCURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LOT  TO  tfPC: 

*  5 

MONTH: 

JUN 

BOOKS: 

18-20 

CB11.III6 

VISIBILITY  IH 

OTATOTB 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

42.9 

53.8 

58. 7 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GB 

20000 

48.4 

61.0 

66.7 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

18000 

48.4 

61.0 

66.7 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

16000 

48.4 

61.0 

66.7 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

14000 

48.7 

61.5 

67.1 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

12000 

49.0 

62.1 

67.8 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

10000 

51.3 

66.0 

71.8 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

9000 

51.6 

66.5 

72.3 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

8000 

58.2 

74.0 

80.4 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

7000 

58.2 

74.0 

80.4 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

6000 

58.5 

74.5 

80.9 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

5000 

59.9 

76.2 

82.9 

86.5 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OE 

4500 

60.4 

76.7 

83.4 

87.0 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

4000 

62.1 

79.0 

86.1 

89.8 

90.1 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

3500 

62.3 

79.8 

86.9 

90.9 

91.2 

91.2 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

3000 

63.1 

81.1 

88.9 

93.4 

93.9 

94.1 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

2500 

63.1 

81.1 

89.0 

93.6 

94.1 

94.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

2000 

63.5 

81.5 

89.8 

94.5 

95.1 

95.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1800 

63.7 

81.7 

90.0 

94.7 

95.3 

95.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1500 

63.8 

82.2 

90.6 

95.5 

96.1 

96.4 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1200 

63.8 

82.5 

90.9 

95.8 

96.4 

96.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98. 6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

64.0 

82.6 

91.1 

95.9 

96.9 

97.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

64.0 

82.6 

91.1 

95.9 

96.9 

97.2 

98.4 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

64.0 

82.6 

91.1 

95.9 

96.9 

97.2 

98.4 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

700 

64.0 

82.8 

91.2 

96.1 

97.0 

97.3 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

64.0 

82.9 

91.4 

96.2 

97.2 

97.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 
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fifi  sasss  aaaaa  aaaaa  aaaaa  3 


CPERKTIHG  LOCATIOH  ’A’ 
DSAFSEAC,  A8HBVIIXB  IIC 


PBRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

48.9 

59.3 

64.9 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE  20000 

52.5 

63.7 

69.5 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GE  18000 

52.5 

63.7 

69.5 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71-4 

71.4 

71-4 

71.4 

71.4 

71.4 

a  16000 

52.5 

63.7 

69.5 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

OS  14000 

52.5 

64.2 

70.0 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB  12000 

53.5 

65.1 

70.9 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE  10000 

55.4 

67.6 

73.4 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

QB  9000 

55.4 

67.6 

73.4 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

CB  8000 

59.8 

72.6 

79.2 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

6B  7000 

59.8 

72.6 

79.2 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

QB  6000 

60.0 

72.9 

79.7 

81.4 

81.6 

81.6 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE  5000 

61.7 

75.3 

82.6 

83.0 

85.2 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE  4500 

62.5 

76.0 

83.8 

86.2 

86.4 

86.4 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE  4000 

63.9 

78.0 

86.2 

88.6 

88.9 

88.9 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE  3500 

64.6 

78.7 

87.4 

90.1 

91.0 

91.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE  3000 

65.9 

80.4 

90.3 

93.2 

94.2 

94.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB  2500 

66.3 

81.1 

91.3 

94.4 

95.4 

95.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB  2000 

66.6 

81.8 

92.5 

95.6 

96.6 

96.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB  1800 

66.6 

81.8 

92.5 

95.6 

96.6 

96.6 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB  1500 

66.6 

82.1 

92.7 

95.9 

96.9 

96.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

93-1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  1200 

66.6 

82.1 

92.7 

95.9 

96.9 

96.9 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB  1000 

66.6 

82.1 

93.2 

96.4 

97.3 

97.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  900 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GS  800 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99-5 

99.5 

99,5 

GB  700 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.0 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  600 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  500 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB  400 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

66.8 

82.3 

93.5 

96  6 

97.6 

97.6 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CT  200 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99,3 

99.8 

99.8 

99.8 

99-8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at  000 

66.8 

82.3 

93.5 

96.6 

97.6 

97.6 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  CBSERVATIONS  413 
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ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OPBRATIIIO  LOCATIOR  *A- 
USAFKEAC,  ASHBVILLB  KC 


PERCBIiTAGB  FPBQUBNCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTB:  JtJN  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GE 

1 

GB 

6 

6B 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

44.7 

56.5 

61.6 

64.2 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.6 

SB  20000 

49.9 

63.3 

69.0 

71.7 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

SB  18000 

49.9 

63.3 

69.0 

71.7 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

SB  16000 

49.9 

63.3 

69.0 

71.7 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

SB  14000 

50.1 

63.7 

69.3 

72.1 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72. B 

72.8 

SB  12000 

50. B 

64.6 

70-3 

73.1 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

SB  10000 

52.1 

66.9 

72.9 

75.7 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

SB  9000 

52.3 

67.1 

73.1 

76.0 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

SB  8000 

57.1 

72.8 

79.5 

82.7 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

SB  7000 

57.2 

72.9 

79.8 

82.9 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.6 

83.8 

83.8 

BE  6000 

57.5 

73.3 

80.2 

83.5 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

64.4 

84.4 

84.4 

64.4 

SB  5000 

58.7 

74.8 

81.9 

85.4 

86.1 

86.2 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

SB  4500 

59.0 

75.1 

82.3 

85.8 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

SB  4000 

60.5 

77.0 

84.7 

88.4 

89.1 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

SB  3500 

61.5 

78.2 

86.0 

89.8 

90.6 

90,7 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

SB  3000 

62.7 

80.1 

88.2 

92.3 

93.2 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

SB  2500 

63.0 

80.6 

88.9 

93.0 

93.9 

94.1 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

SB  2000 

63.6 

81.2 

89.8 

94.0 

95.0 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95. B 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

SB  ISOO 

63.7 

81.3 

89.9 

94.1 

95.1 

95-2 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

SB  1500 

63.8 

81.6 

90.3 

94.7 

95.8 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

SB  1200 

64.0 

82.0 

90.8 

95-3 

96.5 

96-7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

SB  1000 

64.3 

82.3 

91.2 

95.7 

97.1 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

SB  900 

64.4 

82.4 

91.3 

95.9 

97.3 

97.5 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

SB  800 

64.6 

82.6 

91.5 

96.2 

97.6 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

SB  700 

64.6 

82.7 

91.7 

96.4 

97.9 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

SB  600 

64.6 

82.7 

91.7 

96.5 

98.0 

98.2 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

SB  500 

64.6 

82.7 

91.8 

96.5 

98.1 

98.3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB  400 

64.6 

82.7 

91.8 

96-5 

98.1 

98-3 

99.2 

99.4 

99,4 

99.6 

99-7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

SB  300 

64.6 

82.7 

91.8 

96.5 

98-1 

98.3 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB  200 

64.6 

82.7 

91.8 

96.5 

98.1 

98.3 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

SB  100 

64.6 

82.7 

91.8 

96.5 

98.1 

98.3 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

SB  000 

64.6 

82.7 

91.8 

96.5 

98.1 

96.3 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  3652 
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i  esees  sseos  seses  bbsss 


FBRCENTKCB  FREQUBHCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOII  HUNSER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


OraWtrtlK!  lOCATICH  -A* 
OSAFEIAC,  ASHEVILLE  NC 


CBILIIia  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GS 

6 

6B 

5 

QB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

6B 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CBZL 

27.3 

42.3 

46.1 

50.1 

54.7 

55.7 

56.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

20000 

30.5 

47.7 

52.6 

57.7 

63.0 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

BE 

18000 

30.5 

47.7 

52.6 

57.7 

63.0 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GS 

16000 

30.5 

47.7 

52.6 

57.7 

63.0 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

BE 

14000 

30.5 

47.7 

52.6 

57.7 

63.0 

64.1 

65.1 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

12000 

30.5 

47.8 

53.0 

58.2 

63.5 

64.6 

65.6 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

CB 

10000 

32.9 

51.8 

57.6 

63.5 

68.9 

70.2 

71.3 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OS 

9000 

32.9 

52.0 

57.9 

64.0 

69.4 

70.7 

71.8 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

8000 

35.1 

56.6 

64.3 

70.8 

76.4 

77.7 

78.8 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

BB 

7000 

35.4 

57.1 

64.8 

71.5 

77.0 

78.3 

79.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

6000 

35.6 

57.3 

64.9 

71.6 

77.2 

78.5 

79.6 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

5000 

36.2 

58.2 

65.9 

72.9 

78.8 

80.1 

81.2 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

4500 

36.2 

58.5 

66.3 

73.4 

79.3 

80.5 

81.7 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

BE 

4000 

37.0 

59.8 

67.6 

74.6 

80.9 

82.1 

83.3 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GS 

3500 

37.2 

60.0 

67.9 

75.1 

81.3 

82.6 

83.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

BB 

3000 

37.5 

60.4 

68.7 

76.4 

82.8 

84.1 

85.2 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

BB 

2500 

38.1 

61.2 

69.5 

77.2 

83.6 

84.8 

86.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

2000 

38.4 

62.4 

70.8 

78.5 

84.8 

86.1 

87.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

1800 

38.4 

62.4 

71,0 

78.6 

85.2 

86.4 

87.7 

88,7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

1900 

39.7 

64.3 

73.0 

81.2 

87.9 

89.2 

91.1 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

BB 

1200 

40.7 

65.9 

74.6 

82.8 

89.6 

90.9 

92.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

1000 

41.1 

67.0 

75.9 

84.5 

91-7 

93.0 

94.9 

95.9 

95-9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

900 

41.1 

67.5 

76.4 

85.3 

92.5 

93.8 

95.9 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

800 

41.5 

67.9 

76.9 

85.8 

93.0 

94.3 

96.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

BE 

700 

41.5 

68.6 

77-8 

86.9 

94.1 

95.4 

97.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.4 

95.7 

97.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

SB 

900 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.4 

95.7 

98.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

400 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.7 

96.0 

98.6 

99.7 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

BB 

300 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.7 

96.0 

98.6 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.7 

96.0 

98.6 

99.7 

99-7 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BB 

100 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.7 

96.0 

98.6 

99.7 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

41.5 

68.7 

78.1 

87.2 

94.7 

96.0 

98.6 

99.7 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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SS9S9  99999  99999  99999  99999  99999 


rapEmniiG  IiOCKTioh  -a*  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

snnon  HIMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH 

FBBT 

GB 

1 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

190  CBZL 

32.4 

46.5 

52.8 

57.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

6B  20000 

35.4 

52.0 

59.9 

64.2 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB  18000 

35.4 

52.0 

59.9 

64.2 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB  16000 

35.4 

52.0 

59.9 

64.2 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB  14000 

35.8 

52.5 

60.4 

64.6 

67.9 

67,9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GE  12000 

36.8 

53.8 

61.8 

66.5 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GB  10000 

38.7 

56.6 

64.9 

69.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB  9000 

38.8 

57.1 

65.7 

70.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB  8000 

42.0 

61.2 

70.1 

75.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB  7000 

42.1 

61.8 

70.9 

76.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB  6000 

42.5 

62.1 

71.2 

76.4 

79,7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

79.7 

79.7 

GB  5000 

42.8 

62.9 

72.2 

77.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB  4500 

42.8 

62.9 

72.2 

77.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB  4000 

42.9 

63.4 

73.7 

79.1 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB  3500 

43.2 

64.6 

75.2 

80.7 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE  3000 

46.4 

67.9 

78.8 

84.4 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB  2500 

46.7 

68.7 

79.7 

85.4 

88.8 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB  2000 

47.3 

70.3 

81.9 

87-6 

91.2 

91.4 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB  1800 

47.8 

70.8 

82.4 

88. 1 

91.7 

91.0 

92. :> 

‘’7.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB  1500 

48.6 

71.9 

84.4 

90.1 

93.7 

93.9 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB  1200 

48.6 

72.6 

85.8 

91.8 

95.6 

95.8 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB  1000 

48.7 

72.8 

86.5 

92.8 

96.5 

96.7 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB  900 

48.7 

73.1 

86.9 

93.4 

97.2 

97.3 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  800 

49.1 

73.4 

67.4 

94.0 

97.8 

98.0 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE  700 

49.2 

73.9 

88.1 

94.8 

98.6 

98.7 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE  600 

49.2 

74.1 

88.2 

95.0 

98.7 

98.9 

99,5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  500 

49.2 

74.1 

88.2 

95.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  400 

49.2 

74.1 

88.2 

95.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

49.2 

74.1 

88.2 

95.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

49.2 

74-1 

88.2 

95.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  100 

49.2 

74.1 

88.2 

95.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

49.2 

74.1 

88.2 

95.0 

98.9 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKriRQ  lOCATIGH  "A"  PERCBIfCAGE  FPBQUENCY  OF  OCCUBRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SraaiOK  number:  72308?  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

3D  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

fiOUBS: 

12-14 

CSHfXHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

6E 

6E 

6E 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

31.0 

42.2 

49.9 

55.6 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

CE  20000 

35.9 

49.6 

58.5 

64.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6E 

18000 

36.0 

49.8 

58.6 

64.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

OS 

16000 

36.0 

49.8 

58.6 

64.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

QE 

14000 

36.0 

50.1 

58.9 

64.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

12000 

37.4 

51.7 

60.8 

67.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70-3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

tSE 

10000 

40.1 

55.6 

65.2 

71.4 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

9000 

to.i 

56.1 

65.7 

71.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

CE 

8000 

43.3 

60.7 

71.2 

77.7 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

61.4 

81.4 

61.4 

GB 

7000 

43.3 

60.8 

71.4 

77.9 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

6000 

43.3 

60.8 

71.4 

77.9 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB 

5000 

43.4 

61.1 

71.7 

78.2 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OK 

4500 

44.4 

62.1 

72.7 

79.1 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

GB 

4000 

45.0 

63.5 

74.1 

80.6 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

3500 

45. 5 

65.6 

76.5 

83.1 

88.0 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

a 

3000 

47.6 

69.4 

80.7 

87.5 

92.7 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

2500 

47.7 

70.3 

81.8 

88.6 

93.8 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

08 

2000 

48.7 

71.6 

83.6 

90.4 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96-5 

OB 

1800 

48.7 

71.6 

83.7 

90.5 

96.1 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

os 

1500 

48.7 

71.6 

83.9 

90.7 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1200 

49.1 

72.4 

85.0 

92.1 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98,6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1000 

49.1 

72.4 

85.0 

92.1 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

900 

49.1 

72.5 

85.2 

92.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

800 

49.1 

72.5 

85.2 

92.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CB 

700 

49.1 

72.5 

85.2 

92.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

600 

49.1 

72.5 

85.2 

92.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OQ  .5 

99.5 

QB 

500 

49.1 

72.5 

85.3 

92.9 

98-7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

49.1 

72.5 

85.3 

92.9 

98,7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

49.1 

72.5 

65.3 

92.9 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

08 

200 

49.1 

72.5 

85.3 

92.9 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

49.1 

72.5 

85.3 

92.9 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

49.1 

72.5 

85.3 

92.9 

98.7 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEfATlNG  lOCATlOlf  *A* 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATION  NUMBER:  723087  STATION  HAKE:  FORT  EUSTIS/PELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  NOV  91 


LST 

TO  Urc: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEItINO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

OB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEHT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

30.2 

42.6 

50.1 

55.6 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

20000 

35.0 

51.8 

60.3 

66.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

6B 

18000 

35.5 

52.3 

60.7 

66.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

CE 

16000 

35.5 

52.3 

60.7 

66.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

6B 

14000 

35.8 

52.6 

61.0 

66.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

CB 

12000 

36.7 

53.6 

62.2 

68.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72,0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

10000 

38.8 

57.6 

66.3 

72.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76,6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

9000 

39-0 

58.2 

66.9 

73.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

8000 

42.3 

63.6 

73.0 

79.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.6 

63.8 

83.8 

83.6 

83.8 

83,8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

7000 

42.3 

64.2 

73.6 

80.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

64.4 

84.4 

GB 

6000 

42.4 

64.5 

74.1 

80.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB 

5000 

42.4 

64.9 

74.4 

81.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86,0 

86.0 

86.0 

OB 

4500 

42.6 

65.2 

75.0 

82.2 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OB 

4000 

43.2 

66.3 

76.6 

83.9 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

3500 

43.9 

68.2 

78.9 

86.6 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

'1.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

3000 

45.3 

70.6 

81.4 

89.8 

94.9 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

2500 

45.3 

70,7 

81.7 

90.3 

95.5 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96,0 

96.0 

96.0 

GB 

2000 

45.9 

71.5 

82.7 

91.4 

96.7 

96.8 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

1800 

46.1 

71.7 

82.8 

91.6 

96.8 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

1900 

46.6 

72.3 

83.5 

92,2 

97.5 

97.6 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1200 

46.6 

72.7 

83.8 

92.5 

97.8 

97.9 

98.3 

98.6 

98. 6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98. 6 

GB 

1000 

46.6 

72.7 

83.8 

92,5 

97,8 

97.9 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

900 

46.6 

73.1 

84.3 

93.0 

98.3 

98.4 

98.7 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

800 

46.6 

73.1 

84.3 

93.0 

98.3 

98.4 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

700 

46.6 

73.1 

84.3 

93.0 

98.3 

98.4 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

600 

46.6 

73.1 

84.3 

93.0 

98.3 

98.4 

98.7 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

46.6 

73.1 

84.3 

93.5 

98.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

46.6 

73.1 

84.3 

93.5 

98.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

46.6 

73.1 

84.3 

93.5 

98.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.8 

4.00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

46.6 

73.1 

84.3 

93.5 

98.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

46.6 

73.1 

84.3 

93.5 

98.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99. B 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

46.6 

73.1 

84.3 

93.5 

98.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  629 
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CPBRfainG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

18-20 

CBILim 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

FKBT  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

30.1 

41.7 

48.6 

53.6 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GB 

20000 

36.6 

50.9 

59.3 

65.4 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

CS 

18000 

37.0 

91.7 

60.1 

66.2 

69.7 

69-7 

69.7 

69-7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

16000 

37.0 

91.7 

60.1 

66.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

14000 

37.0 

91.9 

60.4 

66.7 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

QE 

12000 

37.4 

92.8 

61.4 

67.8 

71.7 

71.7 

71,7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71,7 

71.7 

71.7 

G8 

10000 

40.4 

97.3 

66.0 

72.5 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

9000 

41.2 

98.3 

67,0 

73.6 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77,5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

8000 

44.4 

63.0 

72.6 

79.9 

83.9 

83.9 

83,9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

G8 

7000 

44.6 

63.3 

72.9 

80.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

64.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

6000 

49.4 

64.3 

74.1 

81.5 

89.9 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

9000 

46.1 

69.1 

79.0 

82.4 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

66.8 

86.0 

66.6 

66.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

4900 

46.2 

69.2 

79.7 

83.3 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

4000 

46.9 

66.9 

77.9 

89.2 

89.5 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

3900 

48.8 

68.8 

80.0 

87.9 

92.6 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

3000 

49.1 

69.7 

81.3 

89.2 

94.2 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

08 

2900 

49.4 

70.4 

82.1 

90-0 

95.0 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95,8 

95.8 

GB 

2000 

90.4 

71.9 

83.3 

91.3 

96.3 

96.5 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1800 

90.4 

71.7 

83.4 

91.5 

96.5 

96.6 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1900 

50.7 

72.8 

84.7 

92.8 

97.7 

97.9 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

GB 

1200 

90.9 

72-9 

85.0 

93.1 

98.1 

98.2 

99.0 

99-0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1000 

50.9 

72.9 

85.0 

93.1 

98.2 

98.4 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

tSR 

900 

90.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

XOO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

90.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

90.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

50.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99,7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

50.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99-7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

50.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99,7 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

90.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98,9 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

50.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98,7 

98,9 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99,7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

50.9 

73.3 

85.3 

93.6 

98.7 

98.9 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUmSR  OF  OBSERVATIONS  621 
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OPERATING  lOCKTlCm  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBtfrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGII  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

6E 

1  ^ 

6B 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

35.2 

44.5 

50.5 

57.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

5B  20000 

40.7 

51.5 

58.8 

67.1 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

SB  18000 

41.5 

52.5 

59.8 

68.1 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

SE  16000 

41.5 

52.5 

59.8 

68.1 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71,9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

SB  14000 

41.5 

52.5 

59.8 

68.1 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

SB  12000 

41.5 

53.0 

60.8 

69.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

SB  10000 

45.5 

58.0 

66.3 

74.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

SB  9000 

45.5 

58.0 

66.3 

74.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

2B  8000 

50.0 

63.6 

72.6 

81.7 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

66.4 

86.4 

86.4 

SB  7000 

50.0 

63.6 

72.6 

81.7 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.^, 

86.4 

SB  6000 

50.3 

63.8 

73.4 

82.4 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

SB  5000 

50.8 

64.6 

74.1 

83.2 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

SB  4500 

50.8 

64.6 

74.1 

83.2 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

SB  4000 

52.0 

67.6 

77.6 

86.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

SB  3500 

52.8 

68.3 

78.4 

87.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

SB  3000 

53.0 

69.3 

79.9 

88.9 

96.0 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

9S.5 

96.5 

SB  2500 

53.0 

69.3 

79.9 

88.9 

96.0 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

SB  2000 

53.8 

70.1 

80.7 

89.7 

96.7 

96.7 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

SB  1800 

54.0 

70.4 

80.9 

89.9 

97.0 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

SB  1500 

54.0 

71.1 

81.9 

91.2 

98.2 

98.2 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB  1200 

54.0 

71.1 

81.9 

91.2 

98.2 

98.2 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99,5 

99.5 

SB  1000 

54.3 

71.4 

82.2 

91.5 

98.5 

98.5 

99.2 

99,5 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

SB  900 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  800 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98-7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  700 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98-7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  600 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

SB  500 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  400 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98  .  . 

98,7 

99.5 

99.7 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  300 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98,7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

SB  200 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  100 

54.5 

71.6 

82.4 

91./ 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  000 

54.5 

71.6 

82.4 

91.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  396 
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OFERMTIHC  IOCATIOH  *A*  PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILIi'*G  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAXIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  01  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  I 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  CB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

30.8 

43.2 

49.6 

54.8 

58.2 

56.4 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

6B 

20000 

35.3 

50.5 

58.2 

63.9 

67.8 

66.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

18000 

35,6 

50.9 

58.5 

64.3 

68.2 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68,7 

68.7 

68.7 

GB 

16000 

35.6 

50.9 

58.5 

64.3 

68.2 

68.4 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

14000 

35.8 

51.1 

58.8 

64.6 

68.5 

68.7 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

12000 

36.4 

52.1 

59.9 

65.9 

69.9 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

10000 

39.0 

56.0 

64.3 

70.4 

74.5 

74.7 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

9000 

39.2 

56.5 

64.6 

71.0 

75.1 

75.3 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

8000 

42.4 

61.3 

70.5 

77.2 

81.4 

81.7 

81.9 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

7000 

42.5 

61.7 

70.9 

77.7 

81.9 

82.1 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

6000 

42.8 

62.0 

71.4 

78.1 

82.4 

82.6 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

5000 

43.1 

62.7 

72.1 

79.0 

83.3 

83.6 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

4500 

43.4 

63.0 

72.6 

79.5 

83.9 

84.1 

84.4 

84.5 

84.5 

8 '.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

4000 

44.0 

64.3 

74.3 

81.3 

85.9 

86.3 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86,7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

3500 

44.7 

65.7 

76.0 

83.2 

88.1 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

3000 

46.0 

67.8 

78,4 

85.9 

91.1 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

2500 

46.3 

68,4 

79.1 

86.6 

91.9 

92.2 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

2000 

47.0 

69,5 

80.5 

88.0 

93.4 

93.8 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

SB 

1800 

47.2 

69,7 

80.7 

88.3 

93.7 

94.0 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

1500 

47.7 

70,6 

81.9 

89,6 

95.0 

95.4 

96.1 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

1200 

47.9 

71.3 

82.8 

90.5 

96.0 

96.4 

97.2 

97.5 

97,5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

48.1 

71,5 

83.1 

91.1 

96.6 

97.0 

97,8 

98.1 

98.1 

98.2 

98,2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

900 

48.1 

71.9 

83.5 

91.6 

97.2 

97.6 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

800 

48.2 

72-0 

83.7 

91.8 

97.4 

97-8 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

CS 

700 

48.3 

72.2 

83.9 

92.1 

97.7 

98.1 

99.0 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

a 

600 

48.3 

72.3 

84.0 

92.2 

97.8 

98.2 

99.0 

99.4 

99,4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

48.3 

72.3 

84.1 

92.4 

98.0 

98.4 

99.3 

99,7 

99.7 

99,9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

400 

48.3 

’7.3 

84.1 

92.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

300 

48.3 

72.3 

84.1 

92.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99-7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

200 

48.3 

72.3 

84.1 

92.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99,7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

48.3 

72.3 

84.1 

92.4 

98.1 

98. 4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

48.3 

72.3 

84.1 

92.4 

98.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NWOBR  OF  OBSERVATIONS  3544 
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OPBRATIlfG  LOCATION  "A*  PERCEffTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SiaeriON  HUHBBR:  723087  STATION  HAKE:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  9i 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO  CXH. 

26.6 

33.4 

39.7 

46.9 

53.6 

54.6 

56.0 

56.1 

56.1 

56.3 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

GB  20000 

29.4 

36.9 

44.3 

52.1 

59.0 

60.0 

61.5 

61.8 

61.8 

61.9 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

GB  18000 

29.4 

36.9 

44.3 

52-1 

59.0 

60.0 

61.5 

61.8 

61.8 

61.9 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

6B  16000 

29.4 

36.9 

44.3 

52.1 

59.0 

60.0 

61.5 

61.8 

61.8 

61.9 

52.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

GB  14000 

29.9 

37.8 

45.2 

53.0 

59.9 

60.9 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63,3 

63.3 

GB  12000 

30.3 

38.2 

45.7 

53.4 

60.3 

61.3 

62.8 

63.1 

63.1 

63.3 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

GB  10000 

31.6 

39.6 

47.3 

55.8 

63.0 

64.0 

65.8 

66.3 

66.3 

66.4 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

GB  9000 

31.9 

39.9 

47.6 

56.1 

63.3 

64.3 

66.1 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

GB  8000 

37.0 

46.1 

55.8 

64.8 

72.5 

73.6 

75.4 

75.8 

75.8 

76.0 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

GB  7000 

37.6 

47.3 

57.2 

66.1 

74.0 

75.1 

76.9 

77.3 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

GB  6000 

38.2 

47.9 

57.8 

66.7 

74.6 

75.7 

77.5 

77.9 

77.9 

78.1 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

GB  5000 

38.8 

49.7 

60.1 

69.3 

77.2 

78.2 

80.0 

80.4 

80.4 

80.6 

60.7 

80.7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

GB  4500 

38.8 

49.7 

60.4 

69.6 

77.5 

78.5 

80.3 

80.7 

80.7 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

OB  4000 

39.1 

50.0 

61.0 

70.1 

‘3.2 

79.4 

81.2 

81.6 

81.6 

81.8 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

GB  3500 

39.7 

50.6 

61.9 

71.2 

79.3 

80.4 

82.2 

82.7 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

GB  3000 

40.4 

51.5 

63.7 

73.4 

81.6 

82.8 

84.6 

85.1 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.7 

85. 7 

GB  2500 

40.7 

51.8 

64.2 

74.0 

82.2 

83.4 

85.2 

85.7 

85.7 

85. B 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

GB  2000 

41.2 

52.2 

64.8 

75.1 

83.7 

84.9 

86.7 

87.2 

87.2 

87.3 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

GB  1800 

41.2 

52.2 

64.9 

75.4 

84.0 

85.2 

87.0 

87.5 

87.5 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

68.1 

88.1 

GB  1500 

42.1 

53.6 

66.4 

77-0 

86.0 

87.2 

89.1 

89.6 

89.6 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

OB  1200 

42.4 

53.9 

66.9 

77.6 

87.2 

88.5 

90.6 

91.0 

91.0 

91.2 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

OB  1000 

42.7 

54.3 

67.3 

78.1 

88.1 

89.4 

91.8 

92.2 

92.2 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

GB  900 

43.3 

55.1 

68.2 

79.0 

89.0 

90.4 

93.0 

93.7 

93.7 

93.9 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

GB  800 

43.4 

55.4 

68.5 

79.4 

89.6 

91.0 

93.9 

94.8 

94.8 

94.9 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

GB  700 

43.9 

56.1 

69.4 

80.3 

90.6 

92.1 

94.9 

95.8 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

GB  600 

43.9 

56.4 

69.9 

81.0 

91.8 

93.3 

96.4 

97.3 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

GB  500 

44.2 

56.9 

70.3 

81.6 

92.4 

93.9 

97.3 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

96.8 

99.0 

99.0 

GB  400 

44.2 

56.9 

70.3 

81.6 

92.4 

93.9 

97.6 

98.5 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB  300 

44.2 

56.9 

70.3 

81.6 

92.4 

93.9 

97.6 

98.5 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB  200 

44.2 

56.9 

70.3 

81.6 

92.4 

93.9 

97.6 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

GB  100 

44.2 

56.9 

70.3 

81.6 

92.4 

93.9 

97.6 

98.7 

98.7 

98. B 

99.1 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

GB  000 

44.2 

56.9 

70.3 

81.6 

92.4 

93-9 

97.6 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NIMBBR  OF  OBSERVATIONS  670 
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OeERKTIllG  LOCATIOIf  "A*  PERCENTAGE  FREQOENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFETACf  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXIfflOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  NOV  91 


LST 

TO  UTC; 

+  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CEILIMG 

VISIBILITY  IN 

STA*mTB 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

6E 

GE 

GE 

FEBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

32.3 

40.6 

47.3 

54.5 

56.4 

56.7 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

20000 

36.5 

45.7 

53.0 

60.7 

62.6 

63.1 

63.7 

63,7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

«E 

18000 

36.5 

45.7 

53.0 

60.7 

62.6 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

a 

16000 

36.5 

45.7 

53.0 

60.9 

62.8 

63.2 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.6 

63.8 

GB 

14000 

36.6 

45.8 

53.1 

61.0 

62.9 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

es 

12000 

37.4 

46.6 

53.9 

61.8 

63.7 

64.1 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

10000 

40.3 

50.3 

58.3 

66.5 

68.6 

69.0 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

9000 

41.1 

51.0 

59.2 

67.4 

69.5 

69.9 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

8000 

46.1 

57.0 

65.5 

73.7 

75.9 

76.3 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

7000 

46.3 

57.1 

65.6 

74.0 

76.3 

76.8 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

6000 

46.4 

57.3 

65.8 

74.1 

76.5 

76.9 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

CSB 

SOOO 

47.5 

58.6 

68.6 

76.9 

79.3 

79.8 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

4300 

47.5 

38.6 

68.9 

77.4 

79.9 

80.4 

81.1 

81.1 

Bl.l 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GS 

4000 

47.9 

59.1 

69.8 

78.4 

81.0 

81.4 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

3500 

48.5 

59.8 

70.8 

79.5 

82.1 

82.6 

83.3 

83.3 

83.3 

83. 3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

3000 

31.2 

63.5 

75.0 

83.8 

86.5 

86.9 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

2500 

51.6 

64.1 

75.6 

84.4 

87.2 

87.6 

88.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

2000 

51.9 

64.4 

76.2 

85.4 

88.2 

88.7 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89. 4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1800 

52.1 

64.6 

76.3 

85.6 

88.4 

88.8 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

1500 

52.5 

65.6 

78.0 

87.2 

90.3 

90.8 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

1200 

53.9 

67.3 

80,4 

89.7 

93.5 

93.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

1000 

53.9 

67.3 

80.7 

90.3 

94.6 

95.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

900 

54.2 

67.6 

81.1 

91.1 

95.5 

96.1 

97.5 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

800 

54.6 

68.2 

81.7 

91.7 

96.3 

97.0 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. B 

98.8 

GB 

700 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.6 

99,1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

500 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

200 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

54.8 

68.3 

81.8 

91. S 

96.4 

97.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

54.8 

68.3 

81.8 

91.8 

96.4 

97.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99,7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRATIHG  LOCATIOH  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 


Sixncm  HUHBER;  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FKLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  WTC: 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

12-14 

CEILIHG 
IN  1 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

STATITTB 

GE 

MILES 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

i  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

cBn. 

31.1 

42.1 

48.6 

52.9 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

6B 

20000 

37.3 

49.8 

57.6 

63.1 

65.3 

65.3 

65-5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

6B 

18000 

37.3 

49.8 

57.6 

63.1 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

6B 

16000 

37-8 

50.2 

58.1 

63.6 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

6B 

14000 

37.8 

50.5 

58.5 

64.0 

66.2 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GE 

12000 

39.4 

52.3 

60.4 

66.1 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GB 

10000 

42.5 

56.4 

65.9 

71.7 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

6B 

9000 

43.1 

57.2 

66.7 

72.4 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74. a 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

8000 

46.7 

61.8 

71.9 

77.8 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

as 

7000 

47.1 

62.4 

72.4 

78.4 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

6000 

47.1 

62.4 

72.4 

78.4 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

5000 

48.4 

63.9 

75.0 

80.9 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

CB 

4500 

48.9 

64.4 

75.6 

81.5 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GS 

4000 

49.5 

65.2 

76.6 

82.7 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

3500 

49.9 

66.5 

78.1 

84.1 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GS 

3000 

52.1 

69.3 

81.5 

87,7 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

2500 

52.6 

69.9 

82.4 

89,0 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

2000 

53.2 

70.5 

83.0 

90.1 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GK 

1800 

53.2 

70.5 

83.4 

90,5 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94,7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

1500 

53.6 

71.6 

84.7 

91.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1200 

54.2 

72.4 

85.9 

93.5 

97.8 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

1000 

54.2 

72.4 

85.9 

93.5 

98.1 

98.2 

98,5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

900 

54.2 

72.4 

86.2 

93.8 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

54.2 

72.4 

86.2 

93.9 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

700 

54.2 

72.4 

86.2 

93.9 

98.7 

98.8 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

500 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.1 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

200 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

54.2 

72.4 

86.4 

94.1 

98.8 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 
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GPBRKriHG  UX»TIOII  'A' 
USAFBDIC,  ASaRVILLB  HC 


PBRCBNTACE  FRBgUBNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

»  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

15-17 

CSHiXHG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IR 

1  GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

28.3 

39.8 

48.8 

51.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

20000 

35.5 

49.0 

59.5 

62.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GE 

18000 

35.5 

49.0 

59.5 

62.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

16000 

35.5 

49.0 

59.5 

62.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

G8 

14000 

35.5 

49.0 

59.6 

62.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

12000 

36.6 

50.3 

61.6 

64.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

10000 

39.9 

54.2 

66.0 

69.4 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

CB 

9000 

40.4 

54.6 

66.5 

69.9 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73-3 

GB 

8000 

45.5 

61.9 

74.5 

78.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

dl.6 

81.6 

GB 

7000 

46.0 

62.6 

75.5 

79.2 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

G8 

6000 

46.3 

62.9 

75.8 

79.5 

83.1 

83.1 

83.1 

53.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

5000 

47.5 

64.4 

77.3 

81.0 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

C8 

4500 

47.8 

65.0 

77.9 

81.8 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

4000 

48.5 

66.2 

79.5 

83.4 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

CB 

3500 

49.6 

67.8 

81.5 

85.6 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

3000 

50.9 

69.1 

83.5 

88.1 

93.6 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

2500 

51.3 

70.2 

84.6 

89.3 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

2000 

52.2 

71.4 

86.4 

91.1 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97  ,5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

1800 

52.2 

71.4 

86.4 

91.1 

97.2 

97.2 

97.5 

97,5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

1500 

52.2 

71.5 

86.5 

91.4 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

52.2 

71.8 

86.9 

91.8 

97.9 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1000 

52.2 

71.8 

86.9 

91.8 

98,1 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

900 

52.2 

71.8 

86.9 

91.8 

98.4 

98.4 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

800 

52.2 

72.0 

87.2 

92.1 

98.8 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

700 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

600 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

52.2 

72.0 

87.4 

92.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOOL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  674 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPmTlIIG  LOCKTIOR 
USAFBZAC;,  ASHBVILU  RC 


PBRCEIfTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUHBBR:  723007  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKBR  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


CBILIII6  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

€S 

7 

6B 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

34.1 

45.7 

51.6 

55.2 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57,7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

6B  ZOOOO 

40.2 

54.6 

62.5 

66.2 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB  18000 

40.2 

54.6 

62.5 

66.2 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB  16000 

40.2 

54.6 

62.5 

66.2 

66.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB  14000 

40.5 

54.9 

62.8 

67.1 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB  12000 

41.3 

55.8 

63.7 

68.0 

70.7 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71-0 

71.0 

71.0 

OB  10000 

43.8 

58.9 

68.0 

72.8 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

OB  9000 

43.8 

58.9 

68.0 

72.8 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

OB  8000 

47.1 

64,7 

74.6 

80.1 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB  7000 

47.4 

65.3 

75.6 

81.3 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84,9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OB  6000 

47.4 

65.5 

75.8 

81.5 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB  5000 

49.0 

67.1 

77.6 

83.3 

86.7 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB  4500 

49.2 

67.6 

78.0 

83.7 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB  4000 

50.8 

69.8 

80.7 

86.5 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB  3500 

51.3 

70.4 

81.6 

87.6 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB  3000 

52.8 

72.0 

83.7 

89.7 

93.7 

94.2 

94.2 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB  2500 

53.1 

72.3 

84.2 

90.1 

94.3 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB  2000 

54.0 

73.5 

85.4 

91.3 

95.5 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB  1800 

54.0 

73.5 

85.5 

91.5 

95,7 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB  1500 

54.0 

74.1 

86.4 

92.4 

96.6 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB  1200 

54.0 

74.3 

86.5 

92.5 

96-7 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB  1000 

54.0 

74.4 

86.7 

92.7 

96.9 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB  900 

54.0 

74.4 

86.7 

92.8 

97.3 

97.0 

97-8 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB  800 

54.0 

74.4 

86.8 

93.0 

97.8 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99,1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB  700 

54.0 

74.4 

86.8 

93.1 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB  600 

54.0 

74.4 

06.0 

93.1 

98.4 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB  500 

54.1 

74.6 

87.0 

93.3 

98.5 

99,0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99-9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  400 

54.1 

74.6 

87.0 

93.3 

90.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

300.0 

100.0 

OB  300 

54.1 

74.6 

87.0 

93.3 

98.5 

99,0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

54.1 

74.6 

87.0 

93.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

54.1 

74.6 

97.0 

93.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

54.1 

74.6 

87.0 

93.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  ItUHOm  OP  OBSERVATIONS  669 
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orawmc  UKIKTIOH  "A"  FERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFBXK.  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranoR  ROmER:  723087  STATION  HANS:  FORT  EUSTIS/PELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


CEILING 

n 

FEET 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

S^TUTB 

6E 

1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

6E 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

43.0 

50.7 

56.1 

60.1 

62.6 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GB 

20000 

47.5 

58.3 

64.8 

69.7 

72.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72,6 

72.6 

CB 

18000 

47.5 

58.3 

64.8 

69.7 

72.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

«B 

16000 

47.5 

58.3 

64.8 

69.7 

72.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

14000 

47.5 

58.3 

64.8 

69.7 

72.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

12000 

47.5 

58.7 

65.2 

70-2 

72.6 

73.1 

73.1 

73.1 

73-1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

10000 

49.3 

61.7 

68.2 

73.5 

76.9 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

08 

9000 

49.6 

61.9 

68.4 

73.8 

77.1 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

08 

8000 

53.8 

67,3 

74.9 

80.5 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

08 

7000 

53.8 

67.7 

75.3 

80.9 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

08 

6000 

54.0 

67.9 

75.6 

81.2 

84.5 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

QE 

5000 

55.8 

70.2 

77.8 

83.6 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

08 

4500 

55.8 

70.2 

78.0 

84.1 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

08 

4000 

56.7 

71.7 

80.5 

86.8 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

08 

3500 

57.0 

72.0 

80.9 

87.2 

91.0 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

08 

3000 

58.1 

73.8 

83.0 

89.5 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

2500 

58.7 

74.4 

83.9 

90.4 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

08 

2000 

59.2 

74.9 

84.5 

91.0 

96.0 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

1800 

59.2 

74.9 

84.5 

91.0 

96.0 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1500 

59.4 

75.6 

85.7 

92.2 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

1200 

59.4 

75.8 

85.9 

92.4 

97.5 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

1000 

59.4 

76.0 

86.1 

92.8 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

900 

59.4 

76.0 

86.1 

92.8 

98.2 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

800 

59.4 

76.0 

86.1 

92.8 

98.4 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

700 

59.4 

76.0 

86.1 

93.0 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

600 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99-1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

59.4 

76.0 

86.1 

93.3 

99.1 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDINL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  446 
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gSBee  Bsees  geggs  ggggg  ggggg  ggggg 


OPERKTIIIQ  UX»TIOH  'A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  A^BVILLB  NC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTS:  AUG  SOURS:  ALL 


CBILIRO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


III 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no  CBIL 

31.9 

41.5 

48.2 

53.1 

56.2 

56.5 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE  20000 

37.2 

48.5 

56.5 

62.0 

65.3 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

6E  18000 

37.2 

48.5 

56.5 

62.0 

65.3 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB  16000 

37.2 

48.6 

56.6 

62.1 

65.4 

65.8 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

6B  14000 

37.4 

48.8 

56.9 

62.6 

65.8 

66.2 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

GB  12000 

38.2 

49.8 

58.0 

63.7 

67.0 

67.3 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GE  10000 

40.8 

53.0 

62.0 

68.0 

71.5 

71.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

CB  9000 

41.2 

53.4 

62.4 

68.4 

72.0 

72.4 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE  8000 

45.6 

59.4 

69.2 

75.6 

79.3 

79.6 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB  7000 

45.9 

60.0 

70.0 

76.4 

80.2 

80.6 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB  6000 

46.1 

60.2 

70.2 

76.6 

80.5 

80.8 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OR  5000 

47.4 

61.8 

72.4 

78.9 

82.8 

83.1 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB  4500 

47.5 

62.1 

72.9 

79.4 

83.3 

83.7 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB  4000 

48.3 

63.2 

74.4 

81.0 

84.9 

85.3 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE  3500 

48.9 

64.1 

75.5 

82.3 

86.3 

86.7 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB  3000 

50.3 

66.1 

78.1 

85.1 

89.9 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

GB  2500 

50.9 

66.7 

78.8 

86.0 

90.9 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

OB  2000 

51.5 

67.4 

79.8 

87.1 

92.2 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

OB  1800 

51.6 

67.4 

79.9 

87.3 

92.4 

92.9 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

GE  1500 

51.9 

68.3 

81.0 

88.5 

93.7 

94.1 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE  1200 

52.3 

68.9 

81.9 

89.4 

95.0 

95.4 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB  1000 

52.3 

69.0 

82.1 

89.7 

95.5 

96.0 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB  900 

52.5 

69.2 

82.3 

90.1 

96.0 

96.5 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB  BOO 

52.6 

69.4 

82.6 

90.4 

96.5 

97.0 

98,0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB  700 

52.7 

69.5 

82.8 

90.6 

96.9 

97.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB  600 

52.7 

69.6 

82.9 

90.8 

97.2 

97-8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  500 

52.8 

69.7 

83.0 

90.9 

97.3 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  400 

52.8 

69.7 

83.0 

90.9 

97.3 

98.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB  300 

52.8 

69.7 

83.0 

90.9 

97.3 

98.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

OB  200 

52.8 

69.7 

83.0 

90.9 

97.3 

98.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  100 

52.8 

69.7 

83.0 

90.9 

97.3 

98.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB  000 

52.8 

69.7 

83.0 

90.9 

97.3 

98.0 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3806 
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craufrnra  iocatioh  -a- 

USAFIXAC,  ASBBVIU,B  IK 


PEBCBHTAGE  FBBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SZKTIOH  RUIBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  +  5  HONTB:  SEP  HOURS:  06-08 


CBILIKC 

IN 

FEET 

6B 

7 

QB 

6 

GK 

5 

6B 

4 

VTSXBILiry  IN  STATUTE 

68  GB  68  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MItBS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

PO 

CEIL 

31.7 

39.3 

46.7 

50.5 

52.1 

52.8 

53.5 

55.0 

55.0 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.9 

OE 

20000 

35.0 

44.6 

52.8 

57.3 

59.4 

60.1 

60.9 

62.5 

62.5 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

64.5 

OB 

18000 

35.0 

44.6 

52.8 

57.3 

59.4 

60.1 

60.9 

62.5 

62.5 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

64.5 

es 

16000 

35.0 

44.6 

52.8 

57.3 

59.4 

60.1 

60.9 

62.5 

62.5 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

64.5 

OB 

14000 

35.0 

44.6 

52.8 

57.3 

59.4 

60.1 

60.9 

62.5 

62.5 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

64.5 

CB 

12000 

35.1 

44.7 

53.1 

57.6 

59.7 

60.4 

61.2 

62.9 

62.9 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

64.9 

GB 

10000 

36.3 

47.4 

56.3 

60.7 

62.9 

63.5 

64.5 

66.2 

66.2 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

68.2 

«B 

9000 

36.3 

47.4 

56.3 

60.7 

62.9 

63.5 

64.5 

66.2 

66.2 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

68.2 

m 

8000 

41.6 

53.5 

62.9 

67.3 

69.5 

70.6 

71.6 

73.3 

73.3 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

75.2 

at 

7000 

42.6 

94.6 

64.0 

68.5 

70.6 

71.8 

72.8 

74.4 

74.4 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

76.6 

* 

6000 

43.1 

55.3 

65.0 

69.5 

71.8 

72.9 

74.1 

75.7 

75.7 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

77.9 

OE 

5000 

43.6 

56.1 

65.8 

70.3 

72.6 

73.8 

74.9 

76.6 

76.6 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

78.7 

OE 

4900 

44.2 

56.9 

66.7 

71.1 

73.4 

74.6 

75.7 

77.4 

77.4 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

79.5 

OE 

4000 

46.0 

58.9 

69.3 

73.8 

76.1 

77.2 

78.4 

80.0 

80.0 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

82.2 

OE 

3500 

46.9 

60.4 

71.3 

75.9 

78.2 

79.4 

80.7 

82.3 

82.3 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

84.5 

«E 

3000 

47.5 

61.4 

72.8 

77.9 

80.5 

81.7 

83.0 

84.7 

84.7 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

86.8 

OE 

2500 

47.7 

61.6 

72.9 

78.1 

81.0 

82.2 

83.5 

85.1 

85.1 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

87.3 

01 

2000 

48.0 

62.2 

73.9 

79-2 

82.2 

83.3 

84.7 

86.5 

86.5 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

88.6 

os 

1800 

48.0 

62.4 

74.1 

79.4 

82.3 

83.5 

84.8 

86.6 

86.6 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

88.8 

OE 

1500 

48.8 

63.7 

75.6 

80.9 

84.0 

85.1 

86.5 

88.3 

88.3 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

90.4 

CB 

1200 

49.3 

64.4 

76.6 

82.0 

85.3 

87.1 

88.4 

90.4 

90.4 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

92.6 

«B 

1000 

49.3 

64.4 

76.6 

82.2 

85.5 

87.5 

89.3 

91.3 

91.3 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

93.4 

CB 

900 

49.5 

64.5 

76.7 

82.8 

86.3 

88.3 

90,3 

92.2 

92.2 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

94.6 

OE 

800 

50.0 

65.0 

77.2 

83.8 

87.8 

89.9 

92.1 

94.2 

94.2 

95.0 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

96.5 

SB 

700 

50.0 

65.0 

77.2 

84.5 

88.9 

91.1 

93.2 

95.4 

95.4 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

97.7 

OB 

600 

50.0 

65.2 

77.4 

84.7 

89.1 

91.4 

93.6 

95.7 

95.7 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

98.2 

OB 

500 

50.5 

65.7 

78.1 

85.6 

90.1 

92.4 

94.6 

96.7 

96.7 

97.5 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

99.2 

CB 

400 

50.5 

65.7 

78.1 

85.8 

90.3 

92.6 

94.9 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

99.8 

GB 

300 

50.5 

65.7 

78.1 

85.8 

90.3 

92.6 

94.9 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

99.8 

GB 

200 

50.5 

65.7 

78.1 

85.8 

90.3 

92.6 

94.9 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

99.8 

OE 

100 

50.5 

65.7 

78.1 

85.8 

90.3 

92.6 

94.9 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.7 

99.8 

OB 

000 

50.5 

65.7 

78.1 

85.8 

90.3 

92.6 

94,9 

97.4 

97.4 

98.2 

98.3 

98,3 

98.5 

98.5 

98.7 

100.0 

TOOU.  RWBBR  OF  OBSERVATIONS  606 
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OPEmTIHe  LOCMTIOH  ’A*  PBRCEMTAGB  FRBQUEIiCY  <X  OCCUKRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHBVILLB  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8TATI0H  RUMBBRt  723087  STATION  HAKE:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  irtci 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATITTB 

MILES 

ZR  1 

1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  I 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CXIL 

39.3 

49.7 

94.6 

56.1 

57.6 

57.8 

57.9 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GB 

20000 

44.1 

54. S 

60.4 

62.0 

63.9 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

OE 

18000 

44.1 

94.8 

60.4 

62.0 

63.9 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

6E 

16000 

44.1 

94.8 

60.4 

62.0 

63.9 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

OB 

14000 

44.1 

94.8 

60.4 

62.0 

63.9 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

QE 

12000 

44.4 

99.1 

60.7 

62.4 

64.2 

64.4 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

65.0 

QE 

10000 

46.9 

98.7 

69.0 

66.7 

68.5 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

OB 

9000 

46.9 

98.7 

69.0 

66.7 

68.5 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

6E 

8000 

49.8 

62.9 

69.6 

71.6 

73.4 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.4 

GB 

7000 

90.8 

63.9 

70.6 

72.6 

74.4 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.4 

OE 

6000 

91.7 

64.9 

71.6 

73.6 

75.6 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.6 

OB 

9000 

92.6 

66.2 

73.1 

79.2 

77.7 

78.1 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

79.0 

ON 

4900 

93-3 

66.8 

73.8 

79-9 

78.4 

78.7 

79-2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79,7 

OB 

4000 

94.6 

68.8 

79.7 

78.2 

81.0 

81.5 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.5 

GB 

3900 

99.9 

70.1 

77.1 

79.7 

82.9 

83.0 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

84.0 

OB 

3000 

98.1 

73.3 

80.7 

83.7 

86.6 

87.5 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.4 

OB 

2900 

98.4 

73.6 

81.0 

84.0 

87.3 

88.3 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.3 

OE 

2000 

99.7 

79.1 

82.5 

85.8 

89.3 

90.3 

90-9 

91-1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91-1 

91.1 

91.4 

OE 

1800 

99.9 

79.2 

82.7 

86.0 

89.6 

90.6 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91-4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

OB 

1900 

60.9 

76.6 

84.9 

88.1 

91.9 

93.1 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94,2 

OB 

1200 

61.4 

77.1 

89.9 

89.3 

93.4 

94-7 

95.4 

95-5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.9 

OB 

1000 

61.9 

77.6 

86.1 

90.1 

94.6 

96.0 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.4 

OE 

900 

62.0 

77.7 

86.3 

90.4 

95.4 

96.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

OB 

800 

62.0 

77.7 

86.9 

90.6 

95.5 

97.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

OB 

700 

62.0 

77.7 

86.9 

90.6 

95.7 

97.4 

98.5 

90.7 

98.7 

98.7 

90.7 

99.7 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

OB 

600 

62.0 

77.7 

86.5 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

OE 

900 

62.0 

77.7 

86.9 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

OB 

400 

63.0 

77.7 

86.5 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

OB 

300 

62.0 

77.7 

86.5 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

OB 

200 

62.0 

77.7 

86.9 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

OB 

100 

62.0 

77.7 

86.9 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

OB 

000 

62.0 

77.7 

86.9 

90.6 

96.5 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  606 
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OPEIUTIIIC  UXATlCm  *A* 
OSArKEAC,  ASHBYILLK  RC 


PBRCRHTKOB  FRBQOEMCY  OF  OCCIWREBCB  OP  CEILING  VEBSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOH  miMBBR:  723087  STATION  NAMB:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

12-14 

CBILIHG 

VISIBILITY  IH 

STATOTB 

MILES 

™  1 

1  GB 

08 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  I 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK>  CBXL 

41.3 

48.2 

54.6 

55.9 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

20000 

46.9 

55.3 

62.7 

64.0 

65.7 

65.7 

65,7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

os 

18000 

46.9 

55.3 

62.7 

64.0 

65.7 

65.7 

65.7 

65-7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

16000 

46.9 

55.3 

62.7 

64.0 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65,7 

65.7 

GB 

14000 

47.2 

55.6 

63.0 

64.4 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

08 

12000 

47.2 

55.6 

63.0 

64.4 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

10000 

49.3 

58.6 

66.3 

67.7 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GB 

9000 

49.3 

58.6 

66.3 

67.7 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

08 

8000 

53.6 

63.7 

71.8 

73.1 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

7000 

54.5 

64.5 

72.6 

73.9 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

08 

6000 

55.3 

65.7 

73.8 

75.1 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

5000 

57.3 

67.8 

75.9 

77.4 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

08 

4500 

57.4 

68.2 

76.2 

77.7 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79-7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

4000 

58.4 

69.5 

77.7 

79.7 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

08 

3500 

59.6 

71.0 

79.5 

81.7 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

08 

3000 

62.7 

74.9 

83.7 

85.8 

88.9 

88.9 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

69.4 

89.4 

89.4 

08 

2500 

63.4 

76.1 

85.1 

87.5 

90.8 

90.8 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

2000 

6S.0 

78.7 

87.8 

90.3 

93.7 

93.7 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

1800 

65.3 

79.0 

88.3 

90.8 

94.2 

94.2 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

1500 

65.7 

80.2 

89.4 

91.9 

95.5 

95.5 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

1200 

66.3 

81.0 

90.8 

93.2 

97.5 

97.5 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98. 2 

98.2 

GB 

1000 

66.3 

81.4 

91.3 

93.7 

98.0 

98.0 

98.5 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

GB 

900 

66.3 

81.5 

91.4 

94.1 

98.3 

98.5 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

800 

66.3 

81.5 

91.4 

94.1 

98.3 

98.7 

99.2 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

700 

66.3 

81.5 

91.4 

94.1 

98.3 

98.7 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

98.7 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

98.7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

98.7 

99.0 

99.5 

99.8 

99-8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

98-7 

99.0 

99.5 

99.8 

99-8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

9f  .7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

98.7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

66.3 

81.5 

91.6 

94.4 

98.7 

99.0 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBBt  OF  OBSERVATIONS  606 
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SSS3S  S9S99  99999  99999  99999  99999 


OPBRUTIlfG  LOCKTIOM  *A*  PERCBNTAGB  FRSQUERCY  OP  OCCURRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlOn  HUMBER:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

40.1 

48.7 

55.8 

57.4 

56.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE  20000 

47.0 

57.8 

65.3 

67.0 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OK  18000 

47.0 

57.8 

65.3 

67.0 

68.5 

68.5 

68.5 

66.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68. S 

68.5 

68.5 

08  16000 

47.0 

57.8 

65.3 

67.0 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OB  14000 

47.0 

57.8 

65.3 

67.0 

68.5 

68.5 

66.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OB  12000 

47.5 

58.6 

66.2 

67.8 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OB  10000 

49.7 

60.9 

68.5 

70.1 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB  9000 

49.8 

61.2 

68.8 

70.5 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB  8000 

53.8 

65.8 

73.9 

76.1 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB  7000 

54.8 

66.8 

74.9 

77.2 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB  6000 

55.0 

67.0 

75.1 

77.6 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79,4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB  5000 

55.8 

68.0 

76.1 

78.5 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB  4500 

56.3 

69.1 

77.2 

79.7 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OB  4000 

57.1 

70.6 

78.9 

81.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB  3500 

59.1 

72.9 

81.5 

84.5 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

08  3000 

61.6 

75.6 

84.8 

88.3 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB  2500 

62.2 

77.4 

87.0 

90,8 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB  2000 

62.7 

78.1 

88.1 

92.6 

95.7 

95.7 

96-2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB  1800 

62.7 

78.1 

88.1 

92.6 

95.7 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB  1500 

62.9 

78.4 

88.4 

93.1 

96.4 

96.4 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB  1200 

63.5 

79.0 

89.1 

93.9 

97.4 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB  1000 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

97.9 

98.8 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OK  900 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  800 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  700 

63.5 

79-0 

89.4 

94.2 

97,9 

98.0 

99.0 

99.2 

99-3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  600 

63.5 

79-0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB  500 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99,0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  400 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

63.5 

79-0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08  200 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.5 

99.8 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

OB  000 

63.5 

79.0 

89.4 

94.2 

97.9 

98.0 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  606 
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CPSRKrilfG  tOCKnOR  'A*  FBRCBHTAGB  FREQUEMCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

D3AFIXAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


CBILXNG 
IH  1 

FBBT  1 

OB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  6E 

3  21/2  2  1  1/2 

HILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

45.4 

53.8 

60.1 

61.8 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

20000 

50.7 

60.1 

66.9 

69.0 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB 

18000 

50.7 

60.1 

66.9 

69.0 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB 

16000 

50.7 

60.1 

66.9 

69.0 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OT 

14000 

50.7 

60.1 

66.9 

69.0 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB 

12000 

51.7 

61.9 

68.7 

70.9 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

10000 

32.5 

62.9 

69.9 

72.0 

74.7 

74.7 

74,7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

9000 

52.8 

63.2 

70.2 

72.4 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

CS 

8000 

56.8 

69.0 

76.8 

79.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

08 

7000 

57.6 

70.4 

78.3 

80.6 

83.8 

83,8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB 

6000 

57.6 

70.7 

78.6 

81.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

QB 

SOOO 

57.6 

71.4 

79.5 

82.0 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

08 

4300 

58.1 

71.9 

80.1 

82.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

4000 

58.6 

73.2 

82.9 

85.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

3300 

59.8 

74.3 

84.3 

87.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

3000 

60.4 

75.2 

85.3 

88.2 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

CSC 

2300 

60.8 

75.5 

85.6 

88.6 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

2000 

61.3 

76.3 

86.8 

89.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

1800 

61.3 

76.3 

86.8 

89.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

1300 

61.6 

76.8 

87.6 

90.9 

95.0 

95.0 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

m 

1200 

62.1 

77.5 

88.4 

92.5 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1000 

62.6 

78.1 

89.6 

93.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

900 

62.6 

78.1 

89.6 

94.0 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

•09 

62.6 

78.1 

89.6 

94.0 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

62.6 

78,1 

89.6 

94.0 

98.2 

98.2 

98.8 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB 

600 

62.6 

78.1 

89.7 

94.2 

98.5 

98.7 

99,3 

99.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

08 

300 

62.6 

78.1 

89.7 

94.2 

98.5 

98.7 

99.3 

99-5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

400 

62.6 

78.1 

89.7 

94.2 

98.5 

98,7 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

300 

62.6 

78.1 

89,7 

94.2 

98.5 

98.7 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

62.6 

78.1 

89.7 

94.2 

98.5 

98.7 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

62.6 

78.1 

89.7 

94.2 

98.5 

98.7 

99.3 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

62.6 

78.1 

89.7 

94.2 

98.5 

98.7 

99.3 

99.7 

99-8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDCAL  HUmER  OF  OBSERVATIONS  604 
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saasa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPBRATING  LOCATION  ”A* 
U8AFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA 
LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
HC»rm:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

50.0 

61.2 

65.7 

66.2 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GK  20000 

54.5 

65.9 

71.1 

71.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

SE  18000 

54.5 

65-9 

71.1 

71.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB  16000 

54.5 

65.9 

71-1 

71.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB  14000 

54.5 

65.9 

71-1 

71.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB  12000 

55.0 

66.9 

72.1 

72.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB  10000 

55.2 

67.2 

73.4 

73.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.0 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

SB  9000 

56.0 

67.9 

74.4 

74.9 

77.9 

77.9 

77-9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77-9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

SB  8000 

60.7 

73.9 

80.8 

81.6 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85. 1 

85.1 

GB  7000 

61.7 

74.9 

82.1 

82.8 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

ee.3 

GB  6000 

61.7 

74.9 

82.1 

82.8 

86.3 

66.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

SB  5000 

62.2 

75.9 

83.1 

84.3 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB  4500 

62.7 

76.4 

83.6 

84.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

68.3 

88.3 

86.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

SB  4000 

62.7 

76.6 

84.1 

85.3 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

8B.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

SB  3500 

62.9 

77.1 

84.6 

86.3 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

SB  3000 

63.2 

77.4 

84.8 

66.6 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

SB  2500 

63.4 

78.1 

85.6 

87.3 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB  2000 

63.9 

78.9 

86.3 

88.1 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB  1800 

63.9 

78.9 

86.3 

88.1 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB  1500 

64.4 

79.6 

87.3 

89.6 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB  1200 

65.2 

80.6 

88.8 

91.5 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB  1000 

65.4 

81.1 

89.6 

92.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OS  900 

65.4 

81.1 

89.6 

92.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB  800 

65.4 

81.1 

89.6 

92.3 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB  700 

65.4 

81.1 

89.6 

92.8 

97,3 

97.5 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB  600 

65.7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

98.8 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  500 

65.7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

96.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  400 

65.7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

98.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  300 

65.7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

98.8 

99,8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

]00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

65-7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

98.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

65.7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

98.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  000 

65.7 

81.3 

90.3 

93.5 

98.5 

98.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  402 
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asaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPEMTIRG  LOCATIOn  "A"  PERCEDTACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  HC  FttOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAXIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOUPS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

1  GB 

1 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

ND  CBIL 

40.8 

49.5 

55.7 

57.5 

59.4 

59.5 

59.7 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.3 

GE  20000 

45.9 

55.8 

62.7 

64.8 

66.9 

67.0 

67.2 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.9 

GE  18000 

45.9 

55.8 

62.7 

64.8 

66.9 

67.0 

67.2 

67.5 

67.5 

6V  .6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.9 

GB  16000 

45.9 

55.8 

62.7 

64.8 

66.9 

67.0 

67.2 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.9 

at  14000 

45.9 

55.9 

62.8 

64.8 

66.9 

67.1 

67.2 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

68.0 

Q8  12000 

46.3 

56.6 

63.5 

65.5 

67.6 

67.8 

67.9 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.7 

GB  10000 

47.8 

58.8 

66.2 

68.2 

70.3 

70.4 

70.6 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.3 

GB  9000 

48.0 

59.0 

66.4 

68.4 

70.5 

70.6 

70.8 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.6 

CS  8000 

52.2 

64.3 

72.2 

74.4 

76.7 

76.9 

77.1 

77,5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.9 

GE  7000 

53.2 

65.3 

73.3 

75.5 

77.8 

78.1 

78.3 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

OT  6000 

53.6 

65.9 

73.9 

76.2 

78.5 

78.8 

79.0 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.8 

GB  5000 

54.4 

67.1 

75.1 

77.6 

80.1 

80.3 

80.6 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.4 

GB  4500 

54.9 

67.7 

75.8 

78.3 

80.8 

81.0 

81.3 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

82.1 

GB  4000 

55.9 

69.2 

77.8 

80.4 

83.1 

83.4 

83.7 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.5 

OB  3500 

57.0 

70.6 

79.4 

82.3 

85.0 

85.3 

85.7 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.5 

08  3000 

58.7 

72.7 

81.8 

85.0 

88.0 

88.4 

88.8 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

08  2500 

59.1 

73.4 

82.7 

85.9 

89.2 

89.6 

90.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.0 

08  2000 

59.9 

74.6 

84.1 

87.6 

91.0 

91.4 

92.0 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

08  1800 

60.0 

74.8 

84.3 

87.7 

91.2 

91.6 

92.2 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

93.0 

08  1500 

60.5 

75.7 

85.4 

89.0 

92.7 

93.1 

93.7 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

08  1200 

61.1 

76.4 

86.4 

90.3 

94.2 

94.6 

95.5 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.3 

08  1000 

61.3 

76.7 

86.9 

91.0 

94.9 

95.5 

96.4 

96.8 

96-8 

97.0 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.3 

QB  900 

61.3 

76.8 

87.0 

91.3 

95.3 

96.0 

96.9 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.8 

G8  800 

61.4 

76.9 

87.1 

91.5 

95.7 

96.4 

97.3 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

«  700 

61.4 

76.9 

87.1 

91.6 

96.0 

96.8 

97.8 

98-3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

98.6 

98.6 

98.9 

«B  600 

61.5 

76.9 

87.3 

91.8 

96.4 

97.3 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

'9.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

<3  500 

61.5 

77.0 

87.4 

92.0 

96.6 

97.5 

98.5 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

at  400 

61.5 

77.0 

87.4 

92.0 

96.6 

97.5 

98.6 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

68  300 

61.5 

77.0 

87.4 

92.0 

96.6 

97.5 

98.6 

99.3 

99.4 

99.6 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

08  200 

61.5 

77.0 

87.4 

92.0 

96.6 

97.5 

98.6 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

08  100 

61.5 

77.0 

87.4 

92.0 

96.6 

97.5 

98.6 

99.3 

99.4 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

08  000 

61.5 

77.0 

87.4 

92.0 

96.6 

97.5 

98.6 

99,3 

99.4 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBEN  OF  OBSERVATIOHS  3430 
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L 


MMMMM  MMMMM  fidDaUfidSfi  MMMMM  MMMMM  MMMMM 

ouooo  uoSuv  SBooS  55600  5oooo 


OPERATIII6  LOCATIOH  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

1 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

40.7 

48.2 

51.5 

52.7 

53.7 

53.8 

54.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.3 

56.5 

57.0 

57.7 

6E  20000 

43.8 

51.3 

54.8 

56.3 

57,3 

57,4 

58.4 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

60.3 

60.4 

61.0 

61.8 

6B  18000 

43.8 

51.3 

54.8 

56.3 

57.3 

57.4 

58.4 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

60.3 

60.4 

61.0 

61.8 

GB  16000 

43.8 

51.3 

54.8 

56.3 

57.3 

57.4 

58.4 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

60.3 

60.4 

61.0 

61.8 

GB  14000 

44.3 

51.8 

55.2 

56.8 

57.7 

57.9 

58.8 

60.1 

60.1 

60.3 

60.3 

60.3 

60.7 

60.9 

61.5 

62.3 

GB  12000 

44.9 

52.6 

56.2 

57.7 

58.7 

58.8 

59.8 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.7 

61.8 

62.4 

63.2 

GB  10000 

47.1 

55.1 

59.0 

60.6 

61.5 

61.7 

62.6 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.5 

64.6 

65.3 

66.0 

GB  9000 

47.1 

55.2 

59.2 

60.7 

61.7 

61.8 

62.8 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.6 

64.8 

65.4 

66.2 

6B  8000 

49.9 

58.4 

62.8 

64.5 

65.4 

65.6 

66.5 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

68.4 

68.5 

69.3 

70.1 

GB  7000 

50.5 

59.2 

63.5 

65.3 

66.2 

66.4 

67.3 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

69.2 

69.3 

70.1 

70.9 

GB  6000 

50.7 

59.5 

63.8 

65.6 

66.5 

66.7 

67.6 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.5 

69.6 

70.4 

71.2 

GB  5000 

52.1 

61.7 

66.7 

68.4 

69.3 

69.5 

70.4 

71.7 

111 

71.8 

71.8 

71.8 

72.3 

72.5 

73.2 

74.0 

OB  4500 

52.9 

62.6 

67.6 

69.3 

70.3 

70.4 

71.4 

72.0 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

73.2 

73.4 

74.2 

75.0 

GB  4000 

53.8 

64.3 

69.5 

71.4 

72.3 

72.5 

73.6 

74.8 

74.0 

75.0 

75-0 

75.0 

75.4 

75.6 

76.4 

77.2 

GB  3500 

54.6 

65.3 

70.7 

72.6 

73.6 

73,7 

74.8 

76-1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.7 

76.8 

77.6 

78.4 

GB  3000 

55.6 

66.4 

71.8 

74.2 

75.3 

75.4 

76.5 

77.8 

77.8 

77.9 

77,9 

77.9 

78.4 

78.6 

79.3 

80.1 

GB  2500 

55.7 

67.0 

72.5 

74.8 

75.9 

76.1 

77.2 

78.4 

4 

78.6 

78.6 

78.6 

79.0 

79.2 

80.0 

80.8 

GB  2000 

57.4 

69.2 

75.1 

77.5 

78.9 

79.0 

80.1 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

82.0 

92.2 

82.9 

83.7 

GB  1800 

57.4 

69.2 

75.1 

77-5 

78.9 

79.0 

80.3 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

82.2 

82.3 

83.1 

83.9 

GB  1500 

58.4 

70.6 

76.8 

79.2 

80.9 

81.1 

82.3 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

84.2 

84.4 

85.1 

85.9 

GB  1200 

59.6 

72.1 

78.7 

81.1 

82.8 

82.9 

84.2 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

86.1 

86.2 

87,0 

87.8 

GB  1000 

59.8 

72.6 

79-3 

81.8 

83.7 

83.9 

85.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

87.2 

87.3 

88.1 

88.9 

GB  900 

59.9 

73.2 

80.0 

82.5 

84.5 

84.7 

86.1 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87,9 

88.1 

88.9 

89.7 

GB  800 

59.9 

73.6 

80.4 

82.9 

85.1 

85.8 

87.3 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

89.4 

89.5 

90.3 

91-1 

GB  700 

59.9 

73.9 

80.9 

83.7 

86.1 

86.7 

88.4 

09.8 

89.8 

90.x 

90.1 

90.1 

90.6 

90.8 

91.5 

92.3 

OB  600 

59.9 

74.0 

81.4 

84.2 

86-7 

87-5 

89.4 

90.8 

90.8 

91.1 

91.2 

91.2 

91.7 

91.9 

92.6 

93.4 

GB  500 

59.9 

74.3 

81.8 

84.7 

87.6 

88.6 

90.5 

91-9 

91.9 

92,2 

92.3 

92.3 

93.0 

93.1 

93.9 

94.7 

GB  400 

59.9 

74.3 

82.0 

84.8 

88.3 

89.5 

91.7 

93.4 

93.4 

93.7 

94.2 

94.2 

95.0 

95.1 

95.9 

96.7 

GB  300 

59.9 

74.3 

82.0 

84.8 

88.4 

89.7 

92.0 

93.9 

93.9 

94.2 

95.0 

95.0 

95.9 

96.1 

96.9 

97.7 

OB  200 

59.9 

74.3 

82.0 

84.8 

88.4 

89.8 

92.3 

94.2 

94.2 

94.5 

95.3 

95.5 

96.6 

96.7 

97.8 

98.7 

OB  100 

59.9 

74.3 

82.0 

84.8 

88.4 

89.6 

92.3 

94.2 

94.2 

94.5 

95.3 

95.5 

96.9 

97.2 

98.6 

99.8 

GB  000 

59.9 

74.3 

82.0 

84.8 

88.4 

89.8 

92.3 

94.2 

94.2 

94.5 

95.3 

95.5 

96.9 

97.2 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  639 
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OPEfUfTIHG  lOCATIOH  'A* 
USAPEXAC,  ASBEVIIXB  NC 


FEBCBHTAGB  FREQUEHCY  OF  OCOmHERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


SEKnOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  ID  UTC: 

♦  5 

HONTR: 

OCT 

HOUBS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HXLBS 

IH  1 

1  GB 

GS 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  I 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CEIL 

48.8 

54.6 

56.5 

57.1 

57.4 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GB 

20000 

55.4 

61.5 

63.4 

64.9 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

6  .o 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65-6 

65.6 

GS 

18000 

55.4 

61.5 

63.4 

64.9 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

16000 

55.4 

61.5 

63.4 

64.9 

65.3 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

14000 

55.4 

61.5 

63.4 

64.9 

65.4 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

12000 

56.2 

62.4 

64.5 

66.0 

66.5 

66.7 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

10000 

57.6 

64.3 

66.4 

68.1 

68.5 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

9000 

57.6 

64.3 

66.4 

68.1 

66.5 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

8000 

60.3 

67.6 

69,8 

71.5 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

7000 

60.7 

68.2 

70.4 

72.1 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

6000 

60.9 

68.4 

70.6 

72.3 

72.8 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

5000 

62.6 

70.1 

72.6 

74.3 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

G8 

4500 

62.9 

70.6 

73.1 

74.8 

75.3 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

4000 

54.9 

73.1 

75.6 

77.3 

77.9 

78.2 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

3500 

66.0 

74.3 

77.0 

78.9 

79.7 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

3000 

67.3 

76.1 

78.9 

80.8 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

2500 

69.0 

78.1 

80.9 

82.8 

83.7 

84.0 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84. S 

84.5 

84.5 

GB 

2000 

70.4 

79-7 

82.6 

84.5 

85.4 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

1800 

70.7 

80.1 

83.1 

85.0 

85.9 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

1500 

71.4 

82.5 

85.8 

87.6 

88.6 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

1200 

72.0 

83.4 

86.9 

88.9 

90.0 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1000 

72.1 

84.2 

87.6 

90.3 

91.5 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

900 

72.1 

84.5 

88.1 

90.9 

92.3 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93,4 

GB 

800 

72.1 

84.7 

88.6 

92.2 

93.6 

93-9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

700 

72.1 

84.7 

88.7 

92.5 

94.1 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

600 

72.1 

84.7 

89.4 

93.1 

95.3 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

500 

72.1 

84.7 

89.7 

94.1 

96.4 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

400 

72.1 

84.8 

89.8 

94.2 

96.6 

97.0 

97.8 

98.3 

98.3 

98-9 

99,2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

72-1 

84.8 

89.8 

94.2 

96.6 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

72.1 

84.8 

89.8 

94.2 

96.6 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

72.1 

84.8 

89.8 

94.2 

96.6 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99. B 

99.8 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

72.1 

84.8 

89.8 

94.2 

96.6 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  639 
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0FBRATIII6  LOCATIOIf  "A* 
USAFSIAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCEirrAGB  FRBQUBIICY  OF  OCCUKRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATZGR  NIMBER:  723087  STATIOIf  NAME:  FORT  SUSTIS/PBLKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  5 

MONTB: 

OCT 

HOURS: 

12-14 

CBILinS 

VISIBILITY  IB 

STKTUTB 

HILES 

m  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FBSr  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO 

cBn. 

50.7 

56.8 

58.5 

59.0 

59. 0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

6B 

20000 

58.8 

65.6 

67.3 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

CB 

18000 

58.8 

65.6 

67.3 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

16000 

58.8 

65.6 

67.3 

68.1 

68.1 

68.1 

66.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

6B 

14000 

58.8 

65.6 

67.3 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

12000 

59.9 

66.7 

68.4 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB 

10000 

61.0 

68.2 

70.0 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

9000 

61.2 

68.4 

70.1 

70.9 

70.9 

70-9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

8000 

66.0 

73.2 

75.1 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

7000 

66.0 

73.2 

75.1 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

6000 

66.0 

73.2 

75.1 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

5000 

67.4 

74.8 

76.8 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

4500 

68.1 

75.4 

77.5 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

4000 

70.0 

77.3 

79.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

3500 

72.0 

79.3 

82.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

3000 

74.3 

81.7 

84.8 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

2500 

75.4 

82.8 

85.9 

87.0 

87.3 

07,3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OB 

2000 

76.2 

84.2 

87.5 

88.7 

89.2 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

1800 

76.2 

84.4 

87.6 

88.9 

89.4 

89.5 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1500 

76.7 

85.1 

88.4 

89.7 

90.1 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

1200 

77.8 

86.9 

91.2 

92.8 

93.6 

93.7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1000 

77.8 

87.2 

91.5 

93.1 

94.1 

94.2 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

900 

77.9 

87.5 

91.9 

93.4 

94.4 

94,7 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

800 

78.1 

87.6 

92.0 

93.9 

95.3 

95.6 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

700 

78.1 

87.6 

92.2 

94.2 

95.9 

96.6 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98,0 

98,0 

98.0 

OB 

600 

78.1 

87.6 

92.2 

94.4 

96.2 

97,2 

98.0 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

500 

78.4 

87.9 

92.8 

95.1 

97.2 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

78.6 

88.1 

93.0 

95.3 

97.3 

98,3 

99.1 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

78.6 

88.1 

93.0 

95.3 

97.3 

98.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

78.6 

88.1 

93.0 

95.3 

97.3 

98,3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

78.6 

88.1 

93.0 

95.3 

97.3 

98.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

78.6 

88.1 

93.0 

95.3 

97.3 

98.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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CPBtmKG  UXXnOK  "A*  PERCBnACB  FRBgUENCy  OP  OCCUBRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


CSILUIG 

IN 

FEET 

6B 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  SOATUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

55.1 

60.4 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

20000 

60.1 

66.4 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

18000 

60.1 

66.4 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

16000 

60.1 

66.4 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

14000 

60.1 

66.4 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

SB 

12000 

61.9 

68.1 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

10000 

63.3 

69.9 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

9000 

63.3 

69.9 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

CB 

8000 

69.7 

77.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

7000 

70.2 

77.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

6000 

70.5 

78.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80,2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

5000 

71.0 

78.8 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB 

4500 

72.4 

80.2 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

4000 

73.5 

81.3 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

3500 

74.4 

82.3 

84.3 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

3000 

76.0 

84.3 

86.3 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

2500 

76.5 

85.2 

87.3 

87.6 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

2000 

78.0 

86.8 

89.0 

89.5 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

1800 

78.0 

86.8 

89.0 

89.5 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90,1 

90.1 

90.1 

1500 

78.0 

86.8 

89.0 

89.8 

90.7 

90,7 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1200 

78.3 

87.8 

90.3 

91.2 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1000 

78.3 

88.2 

90.9 

92.5 

93.9 

93.9 

94.5 

94.7 

94-7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

900 

78.3 

88.4 

91.1 

93.1 

95.4 

95.6 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

800 

78.3 

88.4 

91.1 

93.4 

95.9 

96.2 

96.9 

97-2 

97-2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

700 

78.5 

88.5 

91.2 

93.7 

96.7 

97.0 

97.6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

90.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98,3 

GB 

600 

78.5 

88.5 

91.2 

93.7 

96.7 

97.2 

97.8 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

OB 

500 

78.8 

88.9 

91.5 

94.2 

97.8 

98.3 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

78.8 

89.0 

91.7 

94.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

78.8 

89.0 

91.7 

94.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«B 

200 

78.8 

89.0 

91.7 

94.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

OB 

100 

78.8 

89.0 

91.7 

94.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

78.8 

89.0 

91.7 

94.3 

98.0 

98.4 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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seses  eggse  ggggg  ggggg  ggggg  ggggg 


OFKRKTIIIG  UXUVriOH  'A" 
USAFBTAC,  ASHBVIU£  NC 


PERCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS;  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  I  GE  GE  GE  GE  GE  GE  GE  6E  GE  GE  6E  GE  GE  GE  GE  GE 
FEET  1  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


CEIL 

54.6 

61.4 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

20000 

59.5 

67.0 

69.9 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

18000 

59.5 

67.0 

69.9 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

16000 

59.5 

67.0 

69.9 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70-3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70-3 

70.3 

14000 

59.5 

67.2 

70.0 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

12000 

60.6 

68.3 

71.1 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

10000 

62.5 

70.2 

73.0 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

9000 

62.5 

70.2 

73.0 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

8000 

66.9 

75.1 

77.9 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78,9 

78.9 

7000 

67.7 

76.0 

78.9 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

6000 

68.1 

76.5 

79.3 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

5000 

69.4 

77.9 

80.8 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

4500 

70.5 

79.2 

82.0 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

4000 

72.7 

81.4 

84.4 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

3500 

73.8 

82.6 

85.6 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

3000 

74.8 

83.6 

86.9 

87.7 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

2500 

75.4 

84.4 

87.9 

88.6 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

2000 

77.0 

86.1 

89.7 

90.5 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

1800 

77.0 

86.3 

89.9 

90.7 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

1500 

77.1 

86.4 

90.1 

91.2 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

1200 

77.1 

86.8 

90.5 

92.0 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

1000 

77.3 

87.1 

90.9 

92.6 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

900 

77.6 

87.5 

91.3 

93.1 

95.0 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

800 

77.8 

87.9 

91.6 

93.7 

96.1 

96.1 

96.4 

96.5 

96.5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

700 

77.9 

88.0 

91.8 

94.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

600 

77.9 

88.0 

91.8 

94.0 

97.5 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

500 

77.9 

88.2 

92.0 

94.2 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.4 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

400 

77.9 

88.3 

92.3 

94.5 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99-2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

300 

77.9 

88.3 

92.3 

94.5 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200 

77.9 

88.3 

92.3 

94.5 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

77.9 

88.3 

92.3 

94.5 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

77.9 

88.3 

92.3 

94.5 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRKTHIO  UXamOR  -A’  PBRCSHTAeE  FREQUBHCy  OF  OCCURREBCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

DSAFBXnC,  ASBEVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKnOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORI  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTB: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

CSILINa 

VISIBILITY  IB 

SiaTOTE 

MILES 

IN 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

1K> 

CEIL 

55.5 

62.8 

64.9 

66.4 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GE 

20000 

59.7 

67.8 

70.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

6B 

18000 

59.7 

67.8 

70.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

CB 

16000 

59.7 

67.8 

70.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72-3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

14000 

59.7 

67.8 

70.4 

71.8 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

12000 

60.7 

68.7 

71.6 

73.2 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

«B 

10000 

62.8 

70.9 

73.7 

75.4 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GS 

9000 

62.8 

70.9 

73.9 

75.6 

75.8 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

OR 

8000 

67.8 

76.8 

79.9 

81.5 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OR 

7000 

68.5 

77.5 

80.6 

82.2 

82.5 

82.5 

82,7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OR 

6000 

68.7 

77.7 

80.8 

82.5 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OR 

5000 

69.4 

78.4 

81.5 

83.2 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OR 

4500 

69.7 

78.9 

82.0 

83.6 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OR 

4000 

72.0 

81.5 

85.1 

86.7 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OR 

3500 

72.3 

81.8 

85.3 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

3000 

72.3 

01.8 

85.5 

87.2 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

2500 

72.7 

82.2 

86.0 

87.7 

87.9 

87.9 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

6B 

2000 

73.9 

83.6 

87.4 

89.1 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89. 8 

89.8 

89.8 

OB 

1800 

73.9 

83.9 

87.7 

89.3 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OR 

1500 

74.4 

84.4 

88.2 

89.8 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OR 

1200 

74.9 

85.5 

89.3 

91.5 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OR 

1000 

75.1 

85.8 

89.6 

91.7 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GS 

900 

75.1 

85.8 

89.8 

92.2 

93.6 

93.6 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OR 

800 

75.4 

86.0 

90.0 

92.4 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OR 

700 

75.6 

86.5 

90.5 

93.4 

95.7 

95.7 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

600 

75.6 

86.5 

90.5 

93.6 

96-9 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

500 

75.6 

87.0 

91.0 

94.3 

97.6 

97.9 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. B 

98.8 

98.8 

GB 

400 

75.6 

87.0 

91.0 

94.3 

97.9 

98.1 

98.8 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

300 

75.6 

87.0 

91.0 

94.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

75.6 

87.0 

91.0 

94.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

75.6 

87.0 

91.0 

94.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

75.6 

87.0 

91.0 

94.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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asass  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPKRMnHO  LOCATIOM  *A*  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

UatfVlAC,  ASaSVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SlKnon  NUMBBR:  723087  STATION  NAME;  FCmr  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CBZLINO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

50.6 

57.0 

59.3 

59.9 

60.2 

60.2 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.8 

61.0 

GB  20000 

56.0 

63.0 

65.3 

66.3 

66.5 

66. S 

66.8 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

GE  18000 

56.0 

63.0 

65.3 

66.3 

66.5 

66.6 

66.8 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

OB  16000 

56.0 

63.0 

65.3 

66.3 

66.5 

66.6 

66.8 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

CB  14000 

56.1 

63.1 

65.5 

66.4 

66.7 

66.7 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.6 

OB  12000 

57.1 

64.2 

66.7 

67.7 

68.0 

68.1 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.8 

66.9 

GB  10000 

58.8 

66.1 

68.7 

69.7 

70.0 

70.1 

70.3 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.8 

70-9 

OB  9000 

58.8 

66.2 

68.8 

69.8 

70.1 

70.2 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

OB  8000 

63.2 

71.1 

73.8 

74.8 

75.2 

75.2 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

76.1 

OB  7000 

63.7 

71.6 

74.3 

75.4 

75.7 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.6 

OB  6000 

63.9 

71.9 

74.6 

75.7 

76.0 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.8 

76.9 

OB  5000 

65.1 

73.3 

76.2 

77.3 

77.7 

77.7 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.5 

78.6 

OB  4500 

65.8 

74.2 

77.1 

78.3 

78.6 

78.6 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.6 

OB  4000 

67.6 

76.2 

79.3 

80.4 

80.8 

80.9 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.6 

81.7 

61.8 

OB  3500 

68.6 

77.3 

80.6 

81.9 

82.3 

82.4 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

OB  3000 

69.9 

78.8 

82.2 

83.5 

84.1 

84.2 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

85.0 

85.2 

OB  2500 

70.7 

79.8 

83.2 

84.6 

85.2 

85.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

OB  2000 

72.0 

81.5 

85.1 

86.5 

87.2 

87.3 

87.6 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.2 

88.4 

OB  1800 

72.1 

81.6 

85.3 

86.6 

87.4 

87.5 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

86.4 

88.6 

OB  1500 

72.5 

82.5 

86.3 

87.8 

88.6 

88.7 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.9 

OB  1200 

73.2 

83.6 

87.7 

89.4 

90.4 

90.5 

91.0 

91.2 

91.2 

91-3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

91,6 

91.7 

OB  1000 

73.3 

84.1 

88.2 

90.2 

91.6 

91.7 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

OB  900 

73.4 

84.4 

88.6 

90.8 

92.5 

92.6 

93.2 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

OB  800 

73.5 

84.6 

88.9 

91.4 

93-3 

93.6 

94.3 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

OB  700 

73.6 

84.8 

89.1 

91.8 

94.2 

94.5 

95.2 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

OB  600 

73.6 

84.8 

89.3 

92.1 

94.8 

95.3 

96.0 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.3 

OB  500 

73.7 

85.0 

89.7 

92.7 

95.6 

96.2 

97.0 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.4 

OB  400 

73.7 

85.2 

89.9 

92.8 

96.0 

96.6 

97.5 

98.2 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

OB  300 

73.7 

85.2 

89.9 

92.8 

96.0 

96.7 

97.6 

98.4 

98.4 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

OB  200 

73.7 

85.2 

89.9 

92.8 

96.0 

96.7 

97.7 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

OB  100 

73.7 

85.2 

89.9 

92.8 

96.0 

96.7 

97.7 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.8 

100.0 

OB  000 

73.7 

85.2 

89.9 

92.8 

96.0 

96-7 

97,7 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.8 

100.0 
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amtaitiQ  yxhncm 

OBAFBZAC*  ASBBVILLK  NC 


PBRCBWTAQB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

HtmOH  NUmBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

L8T  TO  UTC:  *■  5  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


CBaUK 

n  1 

FBBI  1 

1  6B 

1  ^ 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  III 

GE  GB 

2  1/2  2 

STMUTB 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

43.4 

46.1 

48.0 

49.3 

50.4 

50.5 

52.2 

52.7 

52.7 

53.2 

53.6 

53.6 

54.7 

55.2 

55.2 

55.9 

GB  20000 

48.0 

51.8 

54.1 

55.4 

56.6 

57.0 

58.6 

59.1 

59.1 

59.7 

60.0 

60.0 

61.1 

61.6 

61.6 

62.4 

OB 

18000 

48.0 

51.8 

54.1 

55.4 

56.6 

57.0 

58.6 

59.1 

59.1 

59.7 

60.0 

60.0 

61.1 

61.6 

61.6 

62.4 

OB 

16000 

48.0 

51.8 

54.1 

55.4 

56.6 

57.0 

58.6 

59.1 

59.1 

59.7 

60.0 

60.0 

61.1 

61.6 

61.6 

62.4 

OB 

14000 

48.0 

51.8 

54.5 

55.7 

57-0 

57.3 

59.0 

59.5 

59.5 

60.0 

60.4 

60.4 

61.5 

62.0 

62.0 

62.7 

OB 

12000 

48.4 

52.3 

55.0 

56.3 

57.5 

57.9 

59.5 

60.0 

60.0 

60.6 

60.9 

60.9 

62.0 

62.5 

62.5 

63.3 

GB 

10000 

49.3 

53.6 

56.6 

57.9 

59.5 

59.9 

61.8 

62.5 

62.5 

63.1 

63.4 

63.4 

64.5 

65.1 

65.1 

65.8 

01 

9000 

49.3 

53.9 

57.0 

58.2 

59.9 

60.2 

62.2 

62.9 

62.9 

63.4 

63.8 

63.8 

64.9 

65.4 

65.4 

66.1 

CB 

8000 

52.7 

57.3 

60.4 

61.6 

63.3 

63.6 

65.6 

66.3 

66.3 

66.8 

67.2 

67.2 

68.3 

68.8 

68.8 

69.5 

OB 

7000 

52.7 

57.9 

61.3 

62.5 

64.2 

64.5 

66.5 

67.2 

67.2 

67.7 

68.1 

68.1 

69.2 

69.7 

69.7 

70.4 

01 

6000 

53.2 

58.4 

61.8 

63.1 

64.7 

65.1 

67.0 

67.7 

67.7 

68.3 

68.6 

68.6 

69.7 

70.3 

70.3 

71.0 

OB 

5000 

54.3 

59.7 

63.3 

64.7 

66.3 

66.7 

68.6 

69.4 

69.4 

69.9 

70.3 

70.3 

71.3 

71.9 

71.9 

72.6 

OB 

4500 

54.7 

60.0 

63.6 

65.1 

66.7 

67.0 

69.0 

69.7 

69.7 

70.3 

70.6 

70.6 

71.7 

72.2 

72.2 

72.9 

OB 

4000 

57.2 

62.5 

66.3 

67.9 

69.5 

69.9 

71.9 

72.6 

72.6 

73.1 

73.5 

73.5 

74.6 

75.1 

75.1 

75.8 

OB 

3500 

57.7 

63.3 

67.2 

69.0 

70.6 

71.0 

72.9 

73.7 

73.7 

74.2 

74.6 

74.6 

75.6 

76.2 

76.2 

76.9 

OB 

3000 

59.3 

64.9 

69.0 

70.8 

72.4 

72.8 

74.7 

75.4 

75.4 

76.0 

76.5 

76.5 

77.6 

78.1 

78.1 

78.9 

OB 

2500 

59.3 

64.9 

69.0 

70.8 

72.4 

72.8 

74.7 

75.4 

75.4 

76.0 

76.7 

76.7 

77.8 

78.3 

78.3 

79.0 

OB 

2000 

59.9 

65.6 

70.4 

72.2 

73.8 

74.2 

76.3 

77.1 

77.1 

77.8 

78.5 

78.5 

79.6 

80.1 

80.1 

80.8 

OB 

1800 

60.2 

65.9 

70.8 

72.6 

74.2 

74.6 

76.7 

77.4 

77.4 

78.1 

78.9 

78.9 

79.9 

80,5 

80.5 

81.2 

01 

1500 

60.8 

67.0 

71.9 

73.8 

75.4 

75.8 

78.1 

78.9 

78.9 

79.6 

80.3 

80.3 

81.4 

81.9 

81.9 

82.6 

SB 

1200 

61.3 

68.8 

74.2 

76.3 

78.5 

79.0 

81.4 

82.1 

82.1 

83.0 

83.7 

83.7 

84.8 

85.3 

85.3 

86.0 

OB 

1000 

61.5 

69.2 

74.6 

76.9 

79.0 

79.6 

82.1 

82.8 

82.8 

83.7 

84.4 

84.4 

85.5 

86.0 

86.0 

86.7 

OB 

900 

61.6 

69.4 

74.9 

77.2 

79.6 

80.1 

82.6 

83.3 

83.3 

84.2 

84.9 

84.9 

86.0 

86.6 

86.6 

87.3 

01 

800 

62.2 

70.1 

75.6 

78.1 

80.5 

81.0 

83.7 

84.4 

84.4 

85.3 

86.0 

86.0 

87.1 

87.6 

87.6 

88.4 

OB 

700 

62.5 

70.4 

76.2 

78.7 

81.2 

82.1 

64.9 

85.7 

85,7 

86.6 

87.3 

87.3 

88.4 

88.9 

88.9 

89.6 

600 

62.9 

71.0 

76.7 

79.4 

82.4 

83.3 

86.4 

87.3 

87.3 

88.2 

88.9 

88.9 

90.0 

90.5 

90.5 

91.2 

OB 

500 

62.9 

71.0 

76.7 

79.6 

82.6 

83.5 

87.3 

88.2 

68.2 

89.1 

90.0 

90.0 

91.0 

91.6 

91.6 

92.3 

01 

400 

62.9 

71.1 

76.9 

79.7 

82.8 

83.7 

88.0 

88.9 

88.9 

89.8 

91.0 

91.0 

92.1 

92.7 

92.7 

93.4 

01 

300 

62.9 

71,1 

76.9 

79.7 

82.8 

83.9 

88.5 

89.4 

89.4 

90.3 

92.1 

*■  :.l 

93.2 

93.7 

93.7 

94.4 

SB 

200 

62.9 

71.1 

76.9 

79.7 

82.8 

83.9 

88.5 

89.4 

89.4 

90.7 

93.0 

93.2 

94.4 

95.3 

95.7 

97.3 

SB 

100 

62.9 

71.1 

76.9 

79.7 

82.8 

83.9 

88.5 

89.4 

89.4 

90.7 

93.2 

93.4 

94.6 

95.5 

96.2 

99.1 

« 

000 

62.9 

71.1 

76.9 

79.7 

82.8 

83.9 

88.5 

89.4 

89.4 

90.7 

93.2 

93.4 

94.8 

95.7 

96.4 

100.0 
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OPERKTinO  uxxticm  'A' 
USAFKnc,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOH 

lUMEBR: 

723087 

STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR 

AAP  VA 

PERIOD 

OP  RBCX)RD:  OCT  81  - 

NOV  91 

LOT  TO  UTC; 

♦  5 

HONTB: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IB  OTJmrre 

HILES 

in 

OS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

46.9 

49.9 

52.6 

52.8 

53.7 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.4 

GE 

20000 

52.2 

56.4 

59.2 

59.6 

60.5 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

GE 

18000 

52.4 

56.6 

59.4 

59.8 

60.7 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.4 

OS 

16000 

52.4 

56.6 

59.4 

59.8 

60.7 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.4 

6B 

14000 

52.8 

56.9 

59.8 

60.1 

61.0 

61.2 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.8 

GE 

12000 

52.8 

57.1 

60.0 

60.5 

61.4 

61.6 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

62.1 

6B 

10000 

55.7 

60.5 

64.3 

64.8 

66.1 

66.2 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.8 

GE 

9000 

56.0 

60.9 

64.6 

65.2 

66.4 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

GE 

8000 

59.1 

64.3 

68.0 

68.8 

70.4 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

GE 

7000 

60.0 

65.4 

69.3 

70.2 

71.8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

OB 

6000 

60.9 

66.2 

70.2 

71.1 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

GE 

5000 

61.8 

67.1 

71.1 

72.0 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

GE 

4500 

62.8 

68.2 

72.2 

73.1 

74.9 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

GE 

4000 

64.8 

70.2 

74.1 

75.4 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

GE 

3500 

64.8 

70.2 

74.1 

75.4 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

GE 

3000 

67.0 

72.4 

76.5 

77.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

GE 

2500 

67.1 

72.9 

77.2 

79.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.7 

GE 

2000 

68.6 

74.5 

78.8 

80.6 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

GE 

1800 

68.6 

74.5 

78.8 

80.6 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

GE 

1500 

69.5 

75.8 

80.4 

82.2 

64.4 

84.6 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85-1 

85.3 

GE 

1200 

70.4 

77.2 

82.2 

85.1 

87.4 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

GE 

1000 

70.4 

77.2 

82.2 

85.3 

87.8 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

GE 

900 

70.6 

77.4 

82.6 

85.6 

88.2 

88.5 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

GE 

800 

70.9 

77.7 

82.9 

86.2 

89.6 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

OB 

700 

71.1 

77.9 

83.3 

87.4 

90.8 

91.2 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.3 

OB 

600 

71.5 

78.3 

83.7 

88.0 

91.9 

92.5 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

GE 

500 

71.5 

78.3 

83.7 

68.0 

92.3 

93.4 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

GE 

400 

71.5 

78.3 

83.7 

86.2 

92.5 

93.5 

94.4 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

GE 

300 

71.5 

78.3 

83.7 

88.2 

92.6 

93.7 

94.6 

95.5 

95.5 

96.1 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.5 

GE 

200 

71.5 

78.3 

83.7 

88.2 

92.6 

93.7 

94.6 

95.5 

95.5 

96.8 

97.5 

97.7 

98.2 

98.6 

98.7 

99.3 

GE 

100 

71.5 

78.3 

83.7 

88.2 

92.6 

93.7 

94.6 

95.5 

95.5 

96.8 

97.5 

97.7 

98.2 

98.7 

98.9 

99.8 

GE 

000 

71.5 

78.3 

83.7 

88.2 

92.6 

93.7 

94.6 

95.5 

95.5 

96.8 

97.5 

97.7 

98.2 

98.7 

98.9 

100.0 
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OraWaiHO  lOCATIOH  'A' 
nSAraXAC,  ASHEVIIiB  IK 


FSRCENTAQB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXmiON  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTH: 

NOV 

HOURS: 

12-14 

CBILIH6 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HILBS 

HI 

GB 

GB 

GB 

GB 

7E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

48.5 

52.2 

53.0 

53.3 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

GE  20000 

56.0 

60.7 

61.6 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

18000 

56.4 

61.0 

61.9 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OS 

16000 

56.4 

61.0 

61.9 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GB 

14000 

56.7 

61.4 

62.3 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

OB 

12000 

58.0 

62.7 

63.6 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

10000 

60.9 

66.4 

67.3 

68.2 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

at 

9000 

61.2 

66.8 

67.7 

68.6 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

8000 

64.1 

70.2 

71.6 

72.7 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

7000 

64.3 

70.4 

71.8 

72.9 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73,4 

GB 

6000 

64.8 

70.9 

72.5 

73.8 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

5000 

65.9 

72.0 

73.6 

74.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

4500 

67.0 

73,1 

74.7 

75.9 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

4000 

69.8 

75.9 

77.6 

79.2 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

3500 

70.9 

77.4 

79.0 

80.6 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

3000 

72.9 

79.7 

81.3 

82.9 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

2500 

74.3 

81.3 

82.9 

85.5 

87.x 

87.3 

87.3 

87.3 

87-3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

2000 

75.6 

82.9 

84.7 

87.3 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

1800 

75.8 

83.1 

85.3 

87.8 

89.6 

69.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

1500 

76.3 

84.0 

86.5 

89.2 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1200 

76.8 

84.7 

87.6 

90.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

1000 

77.2 

85.1 

88.0 

91.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

900 

77.4 

85.5 

88.7 

92.3 

94.4 

94.8 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

800 

77.4 

85.8 

89.0 

92.8 

95.2 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

QB 

700 

77.6 

86.0 

89.2 

93.2 

95.7 

96.2 

96.8 

97.3 

97.3 

97,7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

600 

77.6 

86.0 

89.2 

93.5 

96.1 

96.6 

97.1 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CB 

500 

77.6 

86.0 

89.2 

94.1 

96.8 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

77.6 

86.0 

89.2 

94.1 

96.8 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

m 

300 

77.6 

86.0 

89.2 

94.1 

96.8 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

77.6 

86.0 

89.2 

94.1 

96.8 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

77.6 

86.0 

89.2 

94.1 

96.8 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

77.6 

86.0 

89.2 

94.1 

96.8 

97.5 

98.6 

99.1 

99.1 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OTElwnnG  lACKTIOH  *A' 
USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

53.9 

56.6 

58.6 

58.6 

58.6 

S8.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

6B 

20000 

61.6 

64.9 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67,0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

18000 

61.8 

65.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

16000 

61.8 

65.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

14000 

61.8 

65.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

12000 

62.7 

65.9 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

10000 

66.1 

69.4 

71.5 

77  4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

9000 

66.1 

69.4 

71. •• 

'  .4 

72.6 

72.6 

72.6 

72,6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

8000 

69.0 

73.0 

75-7 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

7000 

69.5 

73.5 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77,8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

6000 

69.9 

73.9 

7/.1 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

SOOO 

72.1 

76.2 

79.5 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

68 

4500 

72.8 

76.9 

80.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

4000 

77.1 

81.8 

85.0 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

3500 

'/.S 

82.2 

85.4 

86.7 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

3000 

79.8 

84.5 

87.7 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89. 7 

89.7 

GE 

2500 

80.9 

85.6 

88.8 

90.6 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91,4 

GB 

2000 

81.8 

86.8 

90.1 

92.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

1800 

82.5 

87.6 

90.8 

92.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

1500 

82.5 

67.9 

92.1 

94.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95,3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

1200 

82.9 

88.6 

92.8 

94.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1000 

82.9 

88.6 

92.8 

94.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

900 

83.1 

89.0 

93.3 

95.3 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97-1 

97.1 

GE 

800 

83.1 

89.0 

93.5 

95.7 

96.9 

96.9 

97.1 

97,3 

97.3 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

700 

83.2 

89.2 

93.7 

96.4 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

600 

83.2 

89.2 

93.7 

96.4 

97,7 

97.7 

97.8 

98.2 

98.2 

98.9 

98.9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

83.2 

89.4 

93.9 

96.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

83.2 

89.4 

93.9 

96.6 

97,8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

83.2 

89.4 

93.9 

96.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

83.2 

89.4 

93.9 

96.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

83.2 

89.4 

93.9 

96.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.2 

89.4 

93.9 

96.6 

97.8 

97.8 

98.2 

98.6 

98.6 

99.3 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OB8BRVATIOMS  55S 
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OPBBXniK  lOCXTIOH  *A* 
uurerac,  AsasvivLE  m: 


FBRCBHTKGB  FREQUENCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


StKnOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSnS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH;  NOV  HOURS;  18-20 


CBILINO 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MZLBS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

IR> 

CBIL 

59.0 

60.1 

61.5 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB 

20000 

63.8 

65.1 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OS 

18000 

63.8 

65.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OE 

16000 

63.8 

65.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

14000 

63.8 

65.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

QE 

12000 

65.5 

66.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

10000 

69.1 

70.9 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

QE 

9000 

69.1 

70.9 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OE 

8000 

73.6 

75.7 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

08 

7000 

75.0 

77.2 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

BO.O 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

6000 

75.0 

77.2 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

80.0 

80,0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

08 

5000 

76.8 

79.1 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

4500 

76.8 

79.1 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

4000 

78.2 

81.1 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

08 

3900 

79.1 

82.6 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

3000 

80.4 

84.0 

87.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88.7 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

08 

2500 

90.8 

84.4 

87.9 

88.5 

89.2 

89.2 

89.9 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

2000 

82.2 

86.2 

89.9 

90.5 

91.5 

91.5 

92.3 

93. C 

93.0 

93.0 

93.0 

93,0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

08 

1800 

82.7 

86.7 

90.5 

91.0 

92.1 

92.1 

92.8 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

1500 

83.1 

87.4 

91.7 

92.3 

93.5 

93.5 

94.2 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

1200 

83.8 

88.3 

93.0 

93.9 

95.5 

95.5 

96.2 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

1000 

83.8 

88.3 

93.0 

93.9 

95.5 

95.5 

96.2 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

900 

83.8 

88.3 

93.0 

94.1 

95.9 

95.9 

96.6 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OR 

800 

83.8 

88.3 

93.0 

94.2 

96.0 

96.0 

96.8 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

700 

83.8 

88.3 

93.0 

94.6 

96.4 

96.6 

97.5 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

600 

83.8 

88.3 

93.2 

95.0 

96.8 

96.9 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

96.6 

98.6 

fiS 

500 

83.8 

88.3 

93.2 

95.0 

96.8 

96,9 

98.0 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

400 

83.8 

88.3 

93.2 

95.1 

96.9 

97.1 

98.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

os 

300 

83.8 

88.3 

93.2 

95.1 

96.9 

97.1 

98.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

200 

83.8 

88.3 

93.2 

95.1 

96.9 

97.1 

98.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

83.8 

88.3 

93.2 

95.1 

96.9 

97,1 

98.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

83.8 

88.3 

93.2 

95.1 

96.9 

97.1 

98.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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opnuiTiiio  uxrjffion  ’a* 
USAFKTAC,  ASRBVIUA  HC 


PBRCBIfTAGB  FBBQUBHCY  OF  OCCimHBNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STMtlCIi  NIMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  ~  NOV  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

21-23 

CSILINO 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

56.8 

57.6 

59.5 

59.7 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60-3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

20000 

61.9 

62.7 

64.6 

65.1 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

6B 

18000 

61.9 

62.7 

64.6 

65.1 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OB 

16000 

61.9 

62.7 

64.6 

65.1 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OB 

14000 

62.4 

63.2 

6S.1 

65.7 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

12000 

63.5 

64.3 

66.2 

66.8 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

10000 

66.2 

67.3 

69.2 

69.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

9000 

66.5 

67.6 

69.5 

70.0 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

8000 

70.3 

72.7 

75.1 

75.7 

76.2 

76.2 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

7000 

72.7 

75.1 

77.6 

78.1 

78.6 

78.6 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

OB 

6000 

72.7 

75.1 

77.6 

78.1 

78.6 

78.6 

79,2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

OB 

5000 

74.6 

77.0 

79.5 

80.0 

80.5 

80.5 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

CD 

81.1 

81.1 

81.1 

OB 

4500 

74.6 

77.0 

80.0 

80.5 

81.1 

81.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

4000 

78.1 

81.4 

84.6 

85.1 

85.7 

85.7 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

3500 

78.4 

81.6 

84.9 

85.4 

85.9 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OB 

3000 

79,2 

82.7 

85.9 

87.0 

87.6 

88.1 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

2500 

79.5 

83.0 

86.5 

87.6 

88.1 

88.6 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

2000 

80.3 

84.1 

87.6 

88.6 

89.2 

89.7 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90-5 

OB 

1800 

80.3 

84.1 

87.6 

88.6 

89.2 

89.7 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

1500 

80.5 

84.3 

88.) 

89.5 

90.0 

90.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

1200 

81.9 

85.9 

90.3 

91.4 

91.9 

92.4 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1000 

82.2 

86.5 

91.1 

92.2 

93.2 

93.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

900 

82.7 

87.0 

91.6 

92.7 

93.8 

94.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

800 

83.2 

87.6 

92.4 

93.5 

94.6 

95.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

700 

83.5 

87.8 

92.7 

93.8 

94.9 

95.4 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

600 

83.5 

87.8 

92.7 

93.8 

94.9 

95.4 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

500 

83.5 

87.8 

92.7 

93.8 

94.9 

95.4 

97.0 

97.0 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

400 

83.5 

88.4 

93.2 

94.3 

95.4 

95.9 

97.6 

97.6 

97.6 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

300 

83.5 

88.4 

93.2 

94.3 

95.4 

95.9 

97.6 

97.6 

97.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

83.5 

88.4 

93.2 

94.3 

95.4 

95.9 

97.6 

97.6 

97.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

100 

83.5 

88.4 

93.2 

94.3 

95.4 

95.9 

97.6 

97.6 

97.6 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

OB 

000 

83.5 

88.4 

93.2 

94.3 

95.4 

95.9 

97.6 

97.6 

97,6 

98.6 

98.6 

98.6 

99.2 

99.2 

100.0 

100.0 

TOTAL  mJHBSR  OP  OBSERVATIONS  370 
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ssess  eeegs  sssss  esegg  ggggg  ggggg 


OPSRAKlfO  UKATIOn  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCEirCAGK  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


StferiOK  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  SUSTIS/FELKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  4  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CBILmO  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m  CEIL 

51.1 

53.5 

55.3 

55.7 

56.1 

56.2 

56.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.8 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.2 

GB  20000 

57-0 

60.1 

62.1 

62.6 

63.1 

63.2 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

QB  18000 

57.1 

60.3 

62.3 

62.9 

63.4 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

64.0 

64.x 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

OB  16000 

57.1 

60.3 

62.3 

62.9 

63.4 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.4 

64,5 

QB  14000 

57.3 

60.5 

62.5 

63.1 

63.6 

63.7 

64.0 

64.2 

64.2 

64,3 

64.3 

64.3 

64.5 

64.6 

64.6 

64.8 

CB  12000 

58.2 

61.4 

63.5 

64.1 

64.6 

64.7 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

a  10000 

60.9 

64.5 

66.8 

67.6 

€8.3 

68.3 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

69.4 

69.4 

69.5 

GS  9000 

61.1 

64.7 

67.0 

67.8 

68.5 

68.6 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.3 

69.3 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

6B  8000 

64.4 

68.6 

71.2 

72.0 

72.8 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.6 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

OB  7000 

65.3 

69.6 

72.4 

73.2 

74.0 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.4 

GB  6000 

65.7 

70.0 

72.8 

73.7 

74.5 

74.6 

75.0 

75.2 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

«S  5000 

67.1 

71.6 

74.5 

75.4 

76.2 

76.3 

76.7 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.6 

08  4500 

67.7 

72.1 

75.1 

76.1 

76.9 

77.0 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

'-8.3 

GB  4000 

70.4 

75.1 

78.3 

79.4 

80.3 

80.4 

80.8 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.5 

81.5 

81.7 

OB  3300 

71.0 

75.9 

79.1 

80.2 

81.1 

81.2 

81.7 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

GB  3000 

72.7 

77.7 

81.1 

82.4 

83.4 

83.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

64.8 

85.0 

GB  2500 

73.3 

78.4 

81.8 

83.4 

84.6 

84.0 

85.4 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86,2 

86.2 

86.4 

GB  2000 

74.4 

79.8 

83.3 

85.0 

86.4 

86.6 

87.3 

87.5 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

OB  1800 

74.7 

80.1 

83.7 

85.4 

86.8 

87.0 

87,6 

87,9 

87,9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

«  1500 

75.1 

80.9 

85.0 

86.7 

88.1 

88.3 

89,1 

89.3 

89.3 

89.5 

89.6 

89.6 

89.9 

89.9 

89,9 

90.1 

GB  1200 

75.8 

82.0 

86.5 

88.5 

90.2 

90.4 

91.2 

91.5 

91,5 

91.7 

91.8 

91.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.3 

OB  1000 

76.0 

82.2 

86.7 

88.9 

90.7 

90.9 

91.7 

92.0 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

92,7 

92,8 

GB  900 

76.1 

82.5 

87.1 

89.3 

91.2 

91.5 

92,4 

92.7 

92.7 

93-0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.6 

GB  800 

76.4 

82.8 

87.5 

89.9 

92.0 

92.3 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

QB  700 

76.6 

83.0 

87.7 

90-5 

92.6 

93.1 

94,1 

94.5 

94.5 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

GB  600 

76.7 

83.2 

87.9 

90.8 

93.2 

93.6 

94.7 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

GB  500 

76.7 

83.2 

87.9 

91-0 

93.4 

94.0 

95.4 

95.9 

95.9 

96.4 

96.6 

96.6 

96.9 

97,0 

97.0 

97.1 

GB  400 

76.7 

83.3 

88.0 

91.2 

93.6 

94.2 

95.7 

96.4 

96.4 

96.9 

97.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

GB  300 

76.7 

83.3 

88.0 

91.2 

93.6 

94.2 

95.8 

96.5 

96.5 

97.1 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

08  200 

76.7 

83.3 

88.0 

91.2 

93.6 

94.2 

95.8 

96.5 

96.5 

97.3 

98.0 

98.1 

98,5 

98.8 

98.9 

99.2 

G8  100 

76.7 

83.3 

88.0 

91.2 

93.6 

94.2 

95.8 

96.5 

96.5 

97.3 

98.0 

98.1 

98.6 

98.9 

99.1 

99.7 

GB  000 

76.7 

83.3 

88.0 

91.2 

93.6 

94.2 

95.8 

96,5 

96.5 

97.3 

98.0 

98. 1 

98.7 

98.9 

99.2 

100.0 

1D1AL  mMBR  OP  OBSSRVKFIOIIS  3153 
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OPBRATIIIG  IXX»TIOH  "A"  FERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICH  inMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

06>08 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

in  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

6E 

6E 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

41.5 

42.5 

45.1 

46.5 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.4 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.9 

GB 

20000 

46.2 

47.7 

50.3 

51.7 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.8 

53.0 

53.' 

53.3 

53.7 

54.0 

GB 

18000 

46.2 

47.7 

50.3 

51.7 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.8 

53.0 

53.3 

53.3 

53.7 

54.0 

GB 

16000 

46.2 

47.7 

50.3 

51.7 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.8 

53.0 

53.3 

53.3 

53.7 

54.0 

GB 

14000 

46.3 

47.9 

50.5 

51.9 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

53.0 

53.1 

53.5 

53.5 

53.8 

54.2 

GB 

12000 

46.5 

48.1 

50.7 

52.1 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.3 

53.7 

53.7 

54.0 

54.4 

GB 

10000 

49.0 

50.7 

53.3 

54.9 

55.9 

55.9 

55,9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.1 

56.3 

56.6 

56.6 

57.0 

57.3 

GB 

9000 

49.0 

50.7 

53.3 

54.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.1 

56.3 

56.6 

56.6 

57.0 

57.3 

GB 

8000 

52.8 

54.7 

57.5 

59.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.3 

60.5 

60.8 

60.8 

61.1 

61 .3 

GB 

7000 

53.5 

55.7 

59.1 

60.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

62.0 

62.2 

62-5 

62.5 

62.9 

63.2 

GB 

6000 

55.1 

57.3 

60.6 

62.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.8 

64.1 

64.1 

64.5 

64.8 

GB 

5000 

59.1 

61.5 

65.0 

67.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.3 

68.5 

68.8 

68.8 

69.2 

69.5 

GB 

4500 

59.9 

62.4 

65.9 

67.9 

69.2 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.7 

69.9 

70.2 

70.2 

70.6 

70.9 

GB 

4000 

63.4 

66.2 

69.7 

72.5 

74.0 

74.0 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

75.1 

75.1 

75.4 

75.8 

GB 

3500 

65.0 

68.1 

72.0 

74.9 

76.5 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.2 

77.5 

77.5 

77.9 

78.2 

OB 

3000 

65.7 

69.0 

72.8 

76.0 

77.5 

77.5 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.4 

78.6 

79.1 

79.1 

79.4 

79.8 

GB 

2500 

66.0 

69.3 

73.2 

76.3 

77.9 

77.9 

78.2 

78-7 

78.7 

78.7 

79.1 

79.3 

79,8 

79.8 

80.1 

80.5 

GB 

2000 

67.2 

71.3 

75.4 

78.9 

80.7 

80.7 

81.2 

81.7 

81.7 

81.7 

82.1 

82.2 

82.8 

82.8 

83.1 

83.4 

GB 

1800 

67.4 

71.4 

76.0 

79.4 

81.2 

81.2 

81.7 

82.2 

82.2 

82.2 

82.6 

82.8 

83.3 

83.3 

83.6 

84.0 

GB 

1500 

68.1 

72.3 

76.8 

80-7 

82.6 

82.6 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

84.1 

84.5 

85.0 

85.2 

85.5 

85.9 

6E 

1200 

69.2 

73.3 

78.0 

81.9 

84.1 

84.1 

84.8 

85.4 

85.4 

85.4 

85.7 

86.1 

86.6 

86.8 

87.1 

87.5 

GB 

1000 

69.3 

73.5 

78.2 

82.1 

84.5 

84.7 

85.4 

85.9 

85.9 

86.1 

86.4 

86.8 

87.3 

87.5 

87.8 

88.2 

OB 

900 

69.3 

73.9 

78.6 

82.4 

84.8 

85.0 

85.7 

86.2 

86.2 

86.4 

86.8 

87.1 

87.6 

87.8 

88.2 

88.5 

GB 

800 

69.5 

74.2 

79.1 

82.9 

85.4 

85.5 

86.4 

86.9 

86.9 

87.1 

87.5 

87.8 

88.3 

88. 5 

be. 9 

89.2 

GB 

700 

69.5 

74.2 

79.6 

83.4 

86.1 

86.2 

87.6 

88.2 

88.2 

88.3 

89.2 

89.5 

90.1 

90.2 

90.6 

90,9 

GB 

600 

70.4 

75.3 

80.8 

84.7 

87.3 

87,5 

88.9 

89.4 

89.4 

89.5 

90.4 

90.8 

91.3 

91.5 

91.8 

92.2 

6E 

500 

70.4 

75.4 

81.2 

85.0 

88.0 

88.2 

89.7 

90.4 

90.4 

91.1 

92.0 

92.3 

92.9 

93.0 

93.4 

93.7 

GB 

400 

70.4 

75.4 

81.4 

85.7 

88.9 

89.0 

90.8 

91.5 

91.5 

92.3 

93.2 

93.6 

94.1 

94.3 

94.6 

94.9 

GB 

300 

70.4 

75-4 

81.5 

86.4 

89.5 

89.7 

91.5 

92.5 

92.5 

93.4 

94.3 

94.6 

95.3 

95.5 

96.2 

96.5 

GB 

200 

70.4 

75.4 

81.5 

86.4 

89.5 

89.7 

91.5 

92.5 

92.5 

93.9 

95.5 

95.8 

96.5 

96.7 

97.6 

98.1 

GB 

100 

70.4 

75.4 

81.5 

86.4 

89.5 

89.7 

91.5 

92,5 

92.5 

93.9 

95.6 

96.0 

96.9 

97.0 

98.1 

99.1 

GB 

000 

70.4 

75.4 

81.5 

86.4 

89.5 

89.7 

91.5 

92.5 

92,5 

93.9 

95.6 

96.0 

96.9 

97.0 

98.1 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  574 
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OPERKTIHG  lOCATIOH  'A* 
DSAFEEAC,  ASHBVIIXE  IIC 


PBRCBirCAGK  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 


8ZATI0R  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LOT  TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

09-11 

cbilhig 

VISIBILITY  Ilf 

STMVTE 

MILES 

IH  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  I 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

42.2 

44.3 

45.3 

46.1 

46.6 

46.8 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.6 

47.6 

GS 

20000 

48.4 

51.3 

52.3 

53.4 

54.0 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

54.  3 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

G8 

18000 

48.7 

51.6 

52.6 

53.7 

54.4 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.2 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.7 

55.7 

GE 

16000 

48.7 

51.6 

52.6 

53.7 

54.4 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.2 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.7 

55.7 

Q£ 

14000 

48.9 

51.8 

52.8 

53.9 

54.5 

54.9 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

6E 

12000 

49.5 

52.4 

53.4 

54.5 

55.2 

55.5 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

GB 

10000 

52.3 

55.3 

56.5 

57.6 

58.4 

5e.7 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

G8 

9000 

52.3 

55.3 

56.5 

57.6 

58.4 

3-7 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

6B 

8000 

58.7 

62.5 

63.6 

64.7 

65.5 

65.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

CB 

7000 

60.4 

64.2 

65.9 

67.0 

67.8 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

CB 

6000 

61.3 

65.2 

66.8 

68.0 

68.8 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

GS 

5000 

64.2 

68.8 

70.6 

72.2 

73.0 

73-3 

73.6 

73.8 

73.8 

73.9 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

GS 

4500 

64.4 

68.9 

70.7 

72.3 

73.3 

73.9 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

CB 

4000 

66.7 

71.2 

73.1 

74.8 

75.7 

76.4 

76.7 

76.9 

76.9 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

CB 

3500 

67-5 

72.5 

74.6 

76.2 

77.5 

78.2 

78.5 

78.6 

78.6 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

C8 

3000 

68.6 

73.8 

76.1 

77.8 

79.6 

80.3 

80.6 

80.9 

80.9 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

CB 

2500 

69.4 

74.6 

76.9 

78.8 

80.6 

81.4 

81.9 

82.2 

82.2 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

CB 

2000 

70.1 

75.2 

78.0 

79.9 

82.0 

82.8 

83.3 

83.7 

83.7 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

CB 

1800 

70.6 

75.7 

78.5 

80.4 

82.5 

83.3 

83.8 

84.1 

84.1 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

6B 

1500 

71.2 

76.4 

79.3 

81.4 

83.8 

84.6 

85.1 

85.6 

85.6 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

GB 

1200 

71.5 

76.7 

79.8 

82.0 

84.6 

85.8 

86.7 

87.2 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

GB 

1000 

72.3 

77.5 

80.6 

82.8 

85.4 

86.6 

87.5 

88.2 

88.2 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

QB 

900 

72.5 

77.7 

80.7 

83.0 

85.6 

86.7 

87.7 

88.3 

88.3 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

GB 

800 

72.5 

77.8 

80.9 

83.2 

86.2 

87.5 

88.8 

89.5 

89.5 

89.8 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

GB 

700 

72.8 

78.2 

81.2 

83.5 

86.7 

88.0 

89-5 

90.3 

90.3 

90.9 

91.7 

91-9 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

«8 

600 

73.0 

78.3 

81.4 

83.7 

87.1 

88.3 

90,6 

91.6 

91.7 

92.4 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

GB 

500 

73.0 

78.3 

81.9 

84.5 

88.2 

89.6 

92-6 

93.9 

94.0 

95.0 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

OB 

400 

73-0 

78.3 

81.9 

84.6 

88.3 

89.8 

93.0 

94.5 

94.7 

95.8 

97.2 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

GB 

300 

73.0 

78.3 

81.9 

84.8 

88.5 

90.0 

93.4 

94.8 

95.1 

96-3 

97.7 

97.9 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

OS 

200 

73.0 

78.3 

81.9 

84.8 

88.5 

90.0 

93  4 

94.8 

95.1 

96.6 

98.2 

98.4 

98.5 

98.7 

99.0 

99.0 

GB 

100 

73.0 

78.3 

81.9 

84.8 

R8.5 

90.0 

93.4 

94.8 

95.1 

96.6 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.4 

99.5 

GB 

000 

73.0 

78.3 

81.9 

84.8 

88.5 

90.0 

93.4 

94.8 

95.1 

96-6 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.5 

100.0 

TDIAl.  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  61B 
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OPERATHG  LOCKTIOH  ‘A* 
USAFETAC,  ACTBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELEER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MC»TH: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Zif  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

42.5 

45.2 

45.8 

46.5 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

6B 

20000 

51.2 

55.0 

55.8 

56.7 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

6B 

18000 

51.2 

55.0 

55.8 

56.7 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57,1 

57.1 

57.1 

6B 

16000 

51.2 

55.0 

56.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

6B 

14000 

51.7 

55.5 

56.5 

57.5 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

12000 

53.4 

57.5 

58.5 

59.4 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

6B 

10000 

56.2 

61.2 

62.2 

63.4 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

9000 

56.3 

61.4 

62.4 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

8000 

61.9 

67.5 

68.6 

70.1 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

7000 

62.4 

68.1 

69.3 

70.8 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

6000 

62.9 

68.6 

69.8 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

5000 

64.4 

70.1 

71.6 

73.6 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

4500 

64.7 

70.4 

72.1 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

4000 

66.8 

72.6 

74.4 

76.4 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

3500 

68.3 

74.2 

76.2 

78.2 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

3000 

70.1 

76.2 

78.3 

80.3 

81.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

2500 

71.3 

77.3 

79.5 

81.4 

82.3 

82.8 

82*8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

2000 

73.1 

79.6 

81.9 

84.1 

85.1 

85.6 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1800 

73.2 

79.8 

82.1 

84.2 

85.2 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

1500 

73.9 

80.5 

82.8 

84.9 

85.9 

86.5 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

1200 

74.4 

81.0 

83.3 

85.6 

86.7 

87.4 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.6 

87.8 

GB 

1000 

75.2 

81.8 

84.1 

86.5 

88.2 

88.8 

89.0 

89.3 

89.3 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

900 

75.2 

81.9 

84.2 

86.7 

88.3 

89.0 

89.2 

89.5 

89.5 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

800 

75.9 

82.8 

85.1 

87-7 

89.3 

90.0 

90.1 

90.6 

90.6 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

700 

76.5 

83.4 

85.7 

88.7 

90.3 

91.0 

91.6 

92.3 

92.3 

92.4 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

600 

76.7 

83.6 

86.4 

89.5 

91.5 

92.8 

93.8 

94.4 

94.4 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

500 

76.8 

84.1 

87.0 

90.1 

92.3 

93.6 

94.6 

95.4 

95.4 

95.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

400 

76.8 

84.1 

87.0 

90.1 

92.3 

93.8 

95.4 

96.7 

96.7 

96.9 

98.0 

98.0 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

300 

76.8 

84.1 

87.0 

90.1 

92.3 

93.8 

95.4 

96.9 

96.9 

97.2 

98.4 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

76.8 

84.1 

87-0 

90.1 

92.3 

93.8 

95.4 

97.0 

97.0 

97.5 

98.7 

98.7 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

100 

76.8 

84.1 

87.0 

90.1 

92.3 

93.8 

95.4 

97.0 

97.0 

97.5 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

000 

76.8 

84.1 

87.0 

90.1 

92.3 

93.8 

95.4 

97.0 

97.0 

97.5 

98.7 

98.7 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  609 
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OraUTIRG  UXATIOR  *A*  PBRCBirEKGE  FREQUBNCT  OF  OCCintRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXRC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTIOR  mnOER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CXILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IH 

FSBT 

6B 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

42.0 

44.5 

45.3 

45.8 

45.8 

45.6 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

ex  20000 

52.4 

55.5 

56.2 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56,7 

OB  18000 

52.6 

55.6 

56.4 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

OE  16000 

52.6 

55.6 

56.4 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE  14000 

52.8 

55.8 

56.5 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB  12000 

54.2 

57.4 

58.1 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE  10000 

58.3 

62.6 

63.3 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

OB  9000 

58.5 

62.8 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

G8  8000 

63.9 

68.9 

69.6 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB  7000 

64.4 

69.8 

70.5 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE  6000 

65.3 

70.7 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB  5000 

67.1 

72.8 

73.5 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB  4500 

67.3 

73.0 

73.7 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE  4000 

69.9 

75.7 

76.4 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

08  3500 

70.3 

76.0 

77.1 

76.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

tat  3000 

71.9 

78.0 

79.1 

80.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

08  2500 

73.2 

79.2 

80.5 

81.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

08  2000 

74.8 

80.9 

82.6 

83.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

08  1800 

74.6 

80.9 

82.8 

84.1 

85.3 

85,5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

08  1500 

75.5 

81.6 

83.7 

85.2 

86.4 

86.6 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

08  UOO 

75.8 

82.3 

84.4 

86.2 

87.8 

88.0 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB  1000 

76.4 

82.8 

85.2 

87.3 

89.3 

89.4 

90.2 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

08  900 

76.7 

83.2 

85.7 

87.8 

89.8 

90.2 

90.9 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

08  800 

76.9 

83.4 

85.9 

88.4 

90-5 

91.2 

91.9 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

08  700 

77.1 

83.9 

86.4 

89.1 

91.6 

92.7 

93.7 

94.6 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

08  600 

77.1 

83.9 

86.4 

89.3 

91.8 

93.2 

94.3 

95.5 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08  500 

77.1 

83.9 

66.9 

90.0 

92.7 

94.3 

95.9 

97.3 

97.5 

97.7 

97.9 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

08  400 

77.1 

63.9 

86.9 

90.0 

93.0 

94.6 

96.2 

97.7 

97.9 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08  300 

77.1 

83.9 

86.9 

90.0 

93.0 

94.6 

96.6 

98.0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08  200 

77.1 

83.9 

86.9 

90.0 

93.0 

94.6 

96.6 

98-0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08  100 

77.1 

83.9 

86.9 

90.0 

93.0 

94.6 

96.6 

98.0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08  000 

77.1 

83.9 

86.9 

90.0 

93.0 

94.6 

96.6 

98.0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEmnilG  LOCKTIOR  *A’  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSTAC,  AfflBVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranCN  NtMBBR:  723087  STATION  HAHE:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


Ilf 

FEKT 

GB 

1 

6B 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

49.1 

50.5 

51.6 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52..^ 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

GB  20000 

54.3 

56.3 

57.7 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB  18000 

54.5 

56.6 

57.9 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58-6 

OB  16000 

54.5 

56.6 

57.9 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB  14000 

54.8 

56.8 

58.1 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58. B 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OB  12000 

57.2 

59.7 

61.1 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61. B 

61.8 

61.8 

OB  10000 

61.3 

61.8 

65,2 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GB  9000 

62.0 

65.2 

66.5 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

6E  8000 

66.5 

69.9 

71.3 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB  7000 

67.0 

70.4 

71.7 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB  6000 

67.6 

71.0 

72.4 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB  5000 

69.0 

72.6 

74.0 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB  4500 

69.7 

73.3 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB  4000 

73.5 

77.1 

78.7 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB  3500 

74.9 

78.5 

80.5 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

OB  3000 

76.9 

81.0 

83.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB  2500 

77.8 

81.9 

83.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

05.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB  2000 

79.4 

83.5 

85.5 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB  1800 

79.4 

83.5 

85.5 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB  1500 

79.9 

84.4 

86.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB  1200 

80.8 

85.7 

88.0 

89.1 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB  1000 

81.2 

86.2 

88.5 

89.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

6E  900 

81.2 

86.2 

88.7 

90.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB  800 

81.2 

86.2 

88.9 

90.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB  700 

81.2 

86.2 

89.4 

90.7 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB  600 

81.2 

86.2 

89.4 

91.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

OB  500 

81.2 

86.2 

89.8 

91.6 

95.0 

95.0 

95.2 

95.9 

95.9 

96.4 

96.4 

96.4 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB  400 

81.2 

86.2 

89.8 

92.1 

95.7 

95.9 

96.2 

96.8 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB  300 

81.2 

86.2 

89.8 

92.1 

95.7 

95.9 

96.2 

96.8 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB  200 

81.2 

86.2 

89.8 

92.1 

95.7 

95.9 

96.2 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB  100 

81.2 

86.2 

89.8 

92.1 

95.7 

95.9 

96.2 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

OB  000 

81.2 

86.2 

89.8 

92.1 

95.7 

95.9 

96.2 

97,1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 
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oraumio  lOCATIOM  *a'  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFKEAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723087  STATICRI  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


CBILIRQ 
IH  1 

FEET  1 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

6E 

1/2 

6E 

3/8 

GE 

1/4 

6E 

0 

NO 

CBIL 

47.4 

48.1 

49.1 

50.9 

50.9 

50.9 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51-2 

51,2 

51.5 

gb 

20000 

51.2 

52.6 

54.0 

55.7 

55.7 

55.7 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.4 

GS 

18000 

51.2 

52.6 

54.0 

55.7 

55.7 

55.7 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.4 

ge 

16000 

51.2 

52.6 

54.0 

55.7 

55.7 

55.7 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.4 

GB 

14000 

51.2 

52.6 

54.0 

55.7 

55.7 

55.7 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.4 

GB 

12000 

53.3 

54.6 

56.0 

57.7 

57.7 

57.7 

58.1 

58-1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.4 

GB 

10000 

57.0 

59.1 

60.5 

62.2 

62.2 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.9 

GB 

9000 

59.1 

61.2 

62.5 

64.3 

64.3 

64.3 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.9 

GS 

8000 

64.3 

66.3 

67.7 

69.4 

69.4 

69.4 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

70.1 

GS 

7000 

64.6 

67.0 

68.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.1 

GB 

6000 

64.9 

67.4 

68.7 

70.8 

70.8 

70.8 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.5 

C8 

5000 

68.0 

70.4 

71.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.6 

CX 

4500 

68.4 

70.8 

72.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.9 

GB 

4000 

73.9 

76.3 

77.7 

79.7 

79.7 

79.7 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

GB 

3500 

75.9 

78.4 

79.7 

82.1 

82.1 

82.1 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.8 

GB 

3000 

78.0 

81.1 

82.5 

84.9 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.3 

GB 

2500 

78.0 

81.1 

82.8 

85.2 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.6 

GB 

2000 

79.4 

82.5 

84.9 

87.3 

88.3 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

B8.7 

88.7 

88.7 

89.0 

GB 

1800 

79.7 

82.8 

85.2 

87.6 

88.7 

88.7 

69.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89-3 

a 

1500 

80.4 

83.5 

85.9 

88.3 

89.3 

89.3 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89-7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

90.0 

OB 

1200 

80.4 

83.5 

86.3 

88.7 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

91-1 

GB 

1000 

80.4 

83.5 

86.3 

89.0 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.8 

OB 

900 

80.4 

83.5 

86.3 

89.0 

91.4 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

93  .8 

91.8 

91.8 

92.1 

OB 

800 

80.4 

83.5 

86.6 

89.7 

92.4 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

93.1 

GB 

700 

80.4 

83.5 

87.3 

90.4 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.2 

GB 

600 

80.8 

83.8 

87.6 

92.1 

95.5 

95.5 

95.9 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.9 

GB 

500 

80.8 

83.8 

87.6 

92.1 

95.5 

95.5 

96.6 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.6 

GB 

400 

80.8 

83.8 

87.6 

92.8 

96.6 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

GB 

300 

80.8 

83.8 

87.6 

92.8 

96.6 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

GB 

200 

80.8 

83.8 

87.6 

92.8 

96.6 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

99.0 

GB 

100 

80.8 

83.8 

87.6 

92.8 

96.6 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

GB 

000 

80.8 

83.8 

87.6 

92.8 

96.6 

96.6 

97,6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

1DDU,  RUmBR  OP  aBSERVXriORS  291 

D  -  2  -  83 


USAFETAC/DS--92/282  -  Page238 


OmKTim  LOCATIOW  "A" 
USAPBTAC,  hSaSTELLR  RC 


PBRCBRTAGB  FREQUElfCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  CffiSBRVATlONS 

STATIGIf  mJNBBR:  723087  STATlOlf  NAME:  FOPT  EUSTIS/FELKSR  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  VTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CBILIIIG 
IN  1 

FSBT  1 

G8 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

CTATUIB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

43.6 

45.4 

46.6 

47.5 

47.8 

47.8 

47.9 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.2 

6K 

20000 

50.4 

53.0 

54.3 

55.3 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

56.2 

OB 

18000 

50.5 

53.1 

54.4 

55.4 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.1 

56.1 

56,2 

56.2 

56.3 

56.4 

OB 

leooo 

50.5 

53.1 

54.4 

55.4 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

OB 

14000 

50.7 

53.3 

54.6 

55,7 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.4 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

OB 

12000 

52.0 

54.8 

56.1 

57.1 

57.5 

57.6 

57,7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

OB 

10000 

55.3 

58.5 

59.9 

61.0 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

62.0 

OB 

9000 

55.6 

59.0 

60.3 

61.4 

61.9 

61,9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

OB 

8000 

60.8 

64.6 

66.0 

67,2 

67,6 

67,7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

OB 

7000 

61.6 

65.6 

67.2 

68.4 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

OB 

6000 

62.4 

66.4 

68.1 

69.3 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70,1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

OB 

5000 

64.9 

69.1 

70.9 

72.4 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

OB 

4500 

65.3 

69.5 

71.3 

72.8 

73.3 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

OB 

4000 

68.3 

72.7 

74.6 

76.2 

76.8 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.6 

OB 

3500 

69.5 

74.1 

76.2 

78.0 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

08 

3000 

71.0 

75.8 

78.0 

80.0 

81.1 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

OB 

2500 

71.8 

76.7 

78.9 

80.9 

82.0 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

08 

2000 

73.2 

78.2 

80.9 

82.9 

84.2 

84.5 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

OB 

1800 

73.4 

78.4 

81.2 

83.2 

84.5 

84.8 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

OB 

1500 

74.0 

79.2 

82.0 

84.2 

85.6 

85.9 

86.2 

86.5 

86.5 

86.6 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

OB 

1200 

74.6 

79.9 

82.8 

85.1 

86.8 

87.2 

87.6 

87.9 

87.9 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

OB 

1000 

75.1 

80.4 

83.3 

85.8 

87,8 

88.3 

88.8 

89.2 

89.2 

89.3 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.8 

89.9 

OB 

900 

75.2 

80.6 

83.6 

86.1 

88.2 

88.7 

89.2 

89.6 

89.6 

89.7 

89.9 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

OB 

800 

75.4 

80.9 

84.0 

86.6 

88.9 

89.5 

90.1 

90.5 

90.5 

90.7 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

OB 

700 

75.6 

81.2 

84.5 

87.2 

89.8 

90.4 

91.3 

91.8 

91. e 

92.0 

92.5 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

OB 

600 

75.9 

81.4 

84.9 

87.8 

90.6 

91.4 

92.6 

93.4 

93.4 

93.6 

94.1 

94.2 

94.4 

94.5 

94.6 

94.7 

OB 

500 

75.9 

81.6 

85.4 

88.4 

91.4 

92.3 

93.8 

94.8 

94.8 

95.3 

95-9 

96.0 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

OB 

400 

75.9 

81.6 

85.4 

88.7 

91.9 

92.8 

94.5 

95.6 

95.7 

96.2 

97.0 

97.1 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

OB 

300 

75.9 

81.6 

85.4 

88.9 

92.0 

93.0 

94.8 

96.0 

96.1 

96.7 

97.4 

97.5 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

OB 

200 

75.9 

81.6 

85.4 

88.9 

92.0 

93.0 

94.8 

96.1 

96.2 

96.9 

97.8 

97.9 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

OB 

100 

75.9 

81.6 

85.4 

88.9 

92.0 

93.0 

94.8 

96.1 

96.2 

96.9 

97.9 

98.0 

98.9 

99.0 

99.4 

99.7 

OB 

000 

75.9 

81.6 

85.4 

88.9 

92.0 

93.0 

94.8 

96.1 

96.2 

96.9 

97.9 

98.0 

98.9 

99.0 

99.5 

100.0 

TOTAL  RIMBBR  GT  OT8RRVATI0NS  3093 


D  -  2  >  04 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page239 


OramnilG  UXATIOH  *A'  PBRCEimGS  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

aaitnxKc,  asbevillb  ik  froh  bourly  observations 

anaicm  rumen:  723087  station  ham:  fort  EUSTIS/FELEER  AAF  VA  period  of  record:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILIIW 

n 

PEST 

GB 

7 

GB 

6 

a 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

a  a  a  a 

3  21/2  2  1  1/2 

HXLBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m> 

CEIL 

44.1 

49.8 

52.8 

54.3 

55.3 

55.3 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

6E 

20000 

50.0 

56.7 

60.2 

62.0 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

GB 

18000 

50.1 

56.9 

60.3 

62.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

GS 

16000 

50.2 

56.9 

60.4 

62.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

OE 

14000 

50.4 

57.1 

60.6 

62.4 

63.4 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

flS 

12000 

51.1 

58.0 

61.6 

63.4 

64.4 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

GS 

10000 

53.5 

60.9 

64,7 

66.5 

67.6 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

GB 

9000 

53.8 

61.2 

65.0 

66.9 

68.0 

68.1 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

66.5 

68.5 

68.5 

68.6 

GS 

8000 

58.2 

66.4 

70.5 

72.6 

73.8 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

GB 

7000 

58.9 

67.3 

71.5 

73.6 

74.8 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

GS 

6000 

59.4 

67.7 

72.0 

74.1 

75.3 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

GB 

5000 

60.8 

69.5 

73.9 

76.1 

77.4 

77.5 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

GS 

4500 

61.3 

70.0 

74.6 

76.8 

78.1 

78.2 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

OS 

4000 

63.2 

72.3 

77.1 

79.4 

80.8 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

OS 

3500 

64.1 

73.5 

78.4 

80.9 

82.3 

82.5 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

GB 

3000 

65.8 

75.5 

80.7 

83.3 

85.0 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

OS 

2500 

66.4 

76.4 

81.7 

84.4 

86.2 

86.4 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

GE 

2000 

67.5 

77.7 

83.3 

86.1 

88.0 

88.3 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

m 

1800 

67.6 

77.9 

83.6 

86.4 

88.4 

88.6 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89-3 

89.4 

89.4 

89.5 

GB 

1500 

68.1 

78.7 

84.5 

87.6 

89.6 

89.9 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.9 

* 

1200 

U.6 

79.5 

85.6 

88.9 

91.2 

91.5 

92.0 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

OS 

1000 

68.8 

79.8 

86.1 

89.5 

92.0 

92.4 

93.0 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

GB 

900 

m.9 

80.1 

86.4 

90.0 

92.6 

93.0 

93.7 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

GB 

800 

69.1 

80.3 

86.7 

90.4 

93.2 

93.7 

94,5 

94.8 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

OS 

700 

69.2 

80.5 

87.0 

90.9 

93.8 

94.4 

95.3 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

<m 

6M 

69.2 

80.6 

87.2 

91.2 

94.3 

95.0 

96.0 

96.4 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

a 

500 

69.3 

80.7 

87.4 

91.5 

94.8 

95.5 

96.7 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

a 

400 

69.3 

80.7 

87.5 

91.7 

95.0 

95,8 

97.1 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98,4 

98.6 

90.7 

98.7 

98.8 

a 

300 

69.3 

80.7 

87.5 

91.7 

95.1 

95.8 

97.2 

98.0 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

a 

200 

69.3 

80.7 

87.5 

91.7 

95.1 

95.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.6 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

a 

100 

69.3 

80.7 

87.5 

91.7 

95.1 

95.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.9 

a 

000 

69.3 

80.7 

87.5 

91.7 

95.1 

95.9 

97.2 

98.0 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.7 

100.0 

TOINL 


OP  OBSERVAnONS: 


41943 
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OFBRftTIlK  U)CATIOII  *A' 
IISAFSTKC,  AaHBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  RIMBKR:  723087  STATION  NAME;  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JAN  HOURS: 

ALL 

BCURS  1 
ILST)  1 

1  CLBAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

17.2 

29.5 

20.0 

31.6 

1.6 

53.3 

4.9 

610 

09-11 

13.2 

30.7 

21.5 

33.3 

1.3 

56.1 

6.5 

615 

12-14 

9.9 

31.9 

25.9 

31.5 

.8 

58.2 

6.2 

615 

15-17 

10.2 

32.5 

26.4 

29.8 

1.2 

57.3 

5,6 

607 

18-20 

17.4 

30.8 

20.0 

28.9 

2.9 

51.8 

4.8 

585 

21-23 

28.5 

24.4 

12.2 

31.6 

3.4 

47.2 

3.9 

386 

ALL 

BQims 

15.2 

30.3 

21.6 

31.1 

1.8 

54.4 

5.4 

3418 

MONTH: 

FEB  SOURS: 

ALL 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

16.9 

23.3 

21.2 

35.0 

3.7 

59.8 

5.2 

575 

09-11 

10.3 

22.7 

27.2 

37.3 

2.4 

67.0 

4.2 

573 

12-14 

6.5 

23.6 

30,5 

37.7 

l.B 

69.9 

2.3 

571 

15-17 

7.2 

23.0 

28.6 

40.5 

-7 

69.8 

1.9 

570 

18-20 

14.4 

22.3 

21.6 

40.5 

1.2 

63.3 

2.5 

570 

21-23 

22.9 

20.3 

17,4 

35.5 

3.9 

56.8 

1.6 

380 

ALL 

HOURS 

12.4 

22.7 

24.8 

37.9 

2.2 

64.9 

3.0 

3239 

D  -  3  -  1 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page241 


GPBRATIHG  LOCATIGH  ”A* 
USAPECAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  CfF  SKY  COVER 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKriOR  miMBBR:  723087 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA 

5 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD 

HAR  HOURS 

:  OCT  81 

:ALL 

HOURS 

(LOT) 

CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

13.0 

32.4 

17.0 

34.7 

2.9 

54.6 

2.4 

663 

09-11 

11.5 

26.1 

26.4 

35.6 

.5 

62.4 

2.4 

663 

12-14 

8.7 

29.6 

27.3 

34.2 

.2 

61.7 

1.4 

663 

15-17 

7.2 

30.2 

31.2 

31.4 

62.6 

1.7 

663 

18-20 

15.2 

29.0 

24.7 

30.9 

.2 

55.8 

1.2 

663 

21-23 

29.3 

23.0 

12.0 

34.8 

.9 

47.7 

1.1 

440 

ALL 

HOURS 

13.3 

28.7 

23.8 

33.5 

.7 

58.1 

1.7 

3755 

MONTH: 

APR  HOURS 

:  ALL 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

17.4 

29.9 

24.5 

25.7 

2.5 

52.6 

2.3 

642 

09-11 

12.3 

34.4 

23.1 

29.6 

.6 

53.3 

1.7 

642 

12-14 

7.5 

34.3 

31.1 

26.6 

.5 

58.2 

-9 

639 

15-17 

5.8 

34.2 

34.4 

24.8 

.8 

60,0 

.2 

640 

18-20 

8.5 

39.9 

24.8 

25.4 

1.4 

51.6 

.6 

637 

21-23 

22.0 

32.7 

18.5 

25.6 

1.2 

45.3 

.5 

422 

AIL 

HOURS 

11.7 

34.3 

26.5 

26.3 

1.2 

54.0 

1.1 

3622 

D  -  3  -  2 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page242 


OPSBKnm  LOCKTIOM 
USAFBTACf  ASBEVILIS  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


8TATI0H  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  IfTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURStALL 


SOURS  1 
(LST)  I 

1  CLEAR 

SCAZnBRED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCA^  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

12.8 

26.0 

31.6 

27.7  1.9 

61.2 

3.4 

639 

09-11 

8.5 

32.7 

29.1 

29.7 

58.8 

.3 

639 

12-14 

4.4 

36.0 

34,7 

24.9 

59.6 

639 

15-17 

3.9 

36.5 

34.1 

25.5 

59.6 

.9 

639 

18-20 

7.0 

34.0 

33.6 

25.4 

59.0 

1.1 

639 

21-23 

16.0 

31.8 

24.2 

28.0 

52.2 

425 

ALL 

SOURS 

8.3 

32.9 

31.7 

26.8  .3 

58.8 

1.0 

3620 

MONTH;  JUR  HOURS: 

ALL 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

8.4 

44.3 

28.6 

18.2  .5 

47.3 

5-3 

643 

09-11 

6.0 

45.6 

29,7 

18.8 

48.5 

3.8 

654 

12-14 

2.8 

45.8 

34.9 

16.5 

51.5 

3.2 

653 

15-17 

3.9 

39.8 

37.9 

18.3  .2 

56.4 

4.5 

649 

18-20 

6.4 

38.3 

32.1 

22.8  .3 

55.2 

2.0 

639 

21-23 

13.3 

41.6 

20.6 

24.5 

45.0 

1.2 

41? 

ALL 

SOURS 

6.4 

42.6 

31.3 

19.6  .2 

51.0 

3.5 

3651 

D  -  3  - 

3 

USATETAC/DS— 92/282  -  Page243 


orawrinG  locatioh  *a' 

USMVac,  ASBEVILLS  HC 


fercehtagb  frequbncy  of  occurfencb  of  sky  cover 

FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SZATIOff  IIUHBBfl:  723087  STATZOlf  (IAMB: 

lot  to  UTC:  + 

FORT  EU8T1S/FBLKER  AAF  VA 

5 

PERIOD 

HONTU: 

OF  RECORD 

JUL  HOURS 

:  OCT  81 

:ALL 

BOURS  1 
(LOT)  1 

1  CLEAR 

SCAnBRED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

8.1 

35.9 

38.6 

17.4 

56.0 

9.9 

627 

09-11 

6.3 

36.0 

38.2 

19.5 

57.7 

11.6 

636 

12-14 

1.4 

40.8 

39.8 

18.0 

57.8 

14.8 

633 

15-17 

1.0 

42.1 

37.8 

18.8  .3 

56.9 

13.8 

629 

18-20 

4.0 

35.9 

38.8 

21.3 

60.1 

10.6 

621 

21-23 

9.8 

37.9 

29.9 

22.4 

52.3 

11.1 

398 

AU, 

HOURS 

4.8 

38.1 

37.7 

19.4  .1 

57.1 

12.0 

3544 

MONTH: 

AUG  BOURS 

:  ALL 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

7.0 

40.0 

32.7 

20.0  .3 

53.0 

13.6 

670 

09-11 

5.8 

37.5 

37.2 

19.5 

56,7 

10.4 

672 

12-14 

1.0 

38.7 

42.5 

17.6  .1 

60.3 

11.1 

675 

15-17 

2.1 

40.1 

39.9 

18.0 

57.9 

11.1 

674 

18-20 

4.5 

42.5 

33.8 

19.3 

53.1 

9.4 

669 

21-23 

13.2 

45.3 

18.4 

23.1 

41.5 

5.2 

446 

AU 

BOORS 

5.1 

40.4 

35.0 

19.4  .1 

54.5 

10.4 

3806 

D  -  3  -  4 
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OPBRJOTHCJ  LOCATIOH  "A* 
QSAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCEMTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTICII  HUMBER:  723087 

STATION 

LOT  TO 

NAME: 

UTC:  + 

FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

SEP  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

HOURS  1 
(LOT)  1 

1  CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

11.1 

37.1 

30.9 

20.6  .3 

51.8 

11.9 

606 

09-H 

7.8 

39.4 

32.2 

20.6 

52. B 

7.8 

606 

12-14 

2.3 

44.2 

36.6 

16.8 

53.5 

6.3 

606 

15-17 

3.5 

42.9 

36.8 

16.8 

53.6 

6.4 

606 

18-20 

9.9 

45.0 

28.5 

16.6 

45.0 

5.1 

604 

21-23 

18.9 

43.5 

19.9 

17.7 

37.6 

5.0 

402 

AU. 

SOURS 

8.3 

42.0 

31.5 

18.2  .1 

49.7 

7.2 

3430 

MONTH: 

OCT  HOURS! 

:  ALL 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

14.6 

37-6 

22.4 

23.5  2.0 

47.9 

6.4 

639 

09-11 

15.5 

33.8 

28.8 

21.9 

50.7 

3.8 

639 

12-14 

7.8 

42.1 

28.5 

21.6 

50.1 

1.1 

639 

15-17 

6.4 

44.0 

29.8 

19.8 

49.6 

.8 

637 

18-20 

15.5 

40.9 

25.6 

18.1 

43.7 

.5 

634 

21-23 

28.0 

33.6 

15.2 

23.2 

38.4 

1.2 

422 

ALL 

SOURS 

13.8 

38.9 

25.6 

21.2  .4 

47.2 

2.4 

3610 
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0PERAT1II6  LOCATIOR  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILI,B  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  NOV  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

NOV  HOURS: 

:ALL 

BDURS  1 

(LOT)  1 

1  CLEAR 

SCATTKRED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

16.7 

33.3 

21.5 

23.1 

5.4 

50.0 

7.0 

558 

09-11 

13.4 

30.6 

31.0 

22.6 

2.3 

55.9 

4.8 

558 

12-14 

11.0 

31.2 

32.7 

25.0 

,2 

57.8 

2.9 

557 

15-17 

9.7 

33.7 

33.3 

23.2 

56.6 

2.5 

555 

18-20 

20.7 

35.8 

18.7 

24.3 

.5 

43.5 

1.1 

556 

21-23 

28.6 

27.3 

19.7 

23.5 

.8 

44.1 

1.4 

370 

ALL 

HOURS 

16.0 

32.3 

26.5 

23.6 

1.6 

51.7 

3.4 

3154 

MONTH: 

DEC  HOURS  1 

r  ALL 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

14.5 

28.2 

20.4 

34.3 

2.6 

57.3 

6.4 

574 

09-11 

10.0 

26.1 

30.6 

31.9 

1.5 

63.9 

5.3 

618 

12-14 

7.6 

27.4 

31.7 

31.5 

1.8 

65.0 

2.5 

609 

15-17 

5.5 

31.1 

29.2 

33.8 

.4 

63.3 

2.9 

559 

18-20 

16.1 

30.8 

17.6 

34.2 

1.4 

53.2 

1.4 

442 

21-23 

23.7 

23.7 

19.9 

31.3 

1.4 

52.6 

1.4 

291 

AU, 

BOORS 

11.7 

28.1 

25.8 

32.9 

1.5 

60.2 

3.6 

3093 
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OPERATIIIG  LOCWIOn  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NIMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO 

urc:  ♦  5 

HOHTBi 

;  ALL  HOURS: 

ALL 

HOURS  1 
(LST)  1 

1  CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

0 

03-05 

0 

06-08 

13.0 

33-3 

25.9 

25.9 

1.9 

53.7 

6.6 

7446 

09-11 

10.0 

33.1 

29.6 

26.6 

.7 

56.9 

5.2 

7515 

12-14 

5.8 

35.6 

33.1 

25.0 

.4 

58.5 

4.4 

7499 

15-17 

5.5 

36.0 

33.4 

24.9 

.3 

58.5 

4.4 

7428 

18-20 

11.4 

35.7 

27.1 

25.3 

.6 

53.0 

3.4 

7259 

21-23 

21.0 

32.5 

18.9 

26.6 

.9 

46.5 

2.8 

4795 

ALL 

BOORS 

10.5 

34.5 

28.6 

25.7 

.8 

55.1 

4.6 

41942 

D  -  3  -  7 
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PARC  E 


TBMFBEATURB  AMD  RELATIVE  HUMIOITY  SUWIARIES 

TEMPERATURE— CUHULATIVB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

these  tables  are  CREATED  FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POF  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM.  AND  MEAN  TBIPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUFMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVER  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DBGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  ’GE  33*  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TB1FERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS  OR  AWS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OPERATED  STATICMS.  REFER  TO  THE  ’STATION  HISTORY’ 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  OH  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMF- 
ERKFURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTTOISK  (•)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUNMRY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AH  ASTERISK  (»)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  C¥  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENCTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TB1PERATURBS. 

these  tables  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS— DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HaUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  NEAR  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOI.DS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUNWRY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

’ENGINEERING  WEATHER  DATA,’  AND  AWSP  105-56,  'METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.’ 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  T»(PERATURBS  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WREN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TB1PERATURES  ARE  NOT  REPORTED  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DBM  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESErTT  THE  "HIGH"  AND  "LOW” 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  TBS  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SU^t4ARIES 
ARB  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TS1PBRATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAT  DEPICT  A  SLIGHT  "WARM”  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  -  1.8C  4  32 

C  *  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  *  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

CREATH)  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POP  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCRQfENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOnrrH  (all  years  and  all  hours  combined). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OFBMinilS  LOCKnOH  'A' 
aUFEtKC,  ASHBVILLB  RC 


CUHULKTIVB  PERCENTAGE  PREgUENCy  OP  OCCURRENCE  OP  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUtMARY  OF  DAX  DATA 


SZMnOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 

LST  TO  UIC:  405 


PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TBMP 

(OBG-F) 

JMf 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

CB 

95 

2.1 

4.6 

3.7 

.5 

.9 

68 

90 

.6 

3.1 

13.3 

28.6 

22.4 

6.8 

6.2 

OB 

85 

.1 

4.6 

12.6 

43.4 

63.4 

58.3 

26.4 

1.8 

17.5 

08 

80 

.1 

2.9 

13.3 

32.2 

70.6 

88.8 

83.6 

50.6 

9.9 

1.7 

29.3 

08 

75 

.1 

1.9 

8.7 

23.1 

53.1 

87.7 

98.7 

96.3 

74.6 

27.5 

7.4 

.6 

39.8 

68 

70 

2.2 

4.6 

16.2 

39.2 

74.9 

96.6 

99.7 

99.7 

92.3 

51.5 

20.8 

4.2 

49.9 

68 

65 

5.6 

11.5 

27.9 

59.2 

89.6 

99.2 

100.0 

100.0 

98.1 

72.7 

37.4 

11.1 

59.1 

68 

60 

14.0 

19.7 

41.9 

76.2 

97.3 

100.0 

99.9 

88.0 

54.6 

21.1 

67,5 

08 

55 

23.8 

30.4 

59.0 

90.2 

99.9 

100.0 

96.9 

71.4 

33.1 

75.3 

68 

50 

36.9 

43.2 

76.4 

97.6 

100.0 

99.4 

86.9 

50.9 

82.5 

68 

45 

52.8 

61.0 

90.3 

99.8 

100.0 

96.0 

69.9 

89.1 

08 

40 

69.8 

78.7 

96.5 

99.9 

99.5 

84.3 

94.0 

08 

35 

83.8 

91.4 

99.6 

100.0 

99.9 

93.8 

97.4 

68 

33 

88.9 

94.9 

99.9 

99.9 

96.7 

98.3 

08 

30 

94.6 

98.3 

100.0 

100.0 

98.9 

99.3 

08 

25 

98.3 

99.6 

99.7 

99.8 

GS 

20 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

l«R 


TDIU  oas 


46.0 

49.0 

57.9 

67.1 

75.1 

82.7 

86.2 

85.1 

79.4 

69.4 

60.7 

50.3 

67.3 

11.24 

11.33 

10.97 

9.86 

7-92 

6.56 

5,25 

5.58 

6.90 

7,91 

9.55 

10.40 

16.53 

808 

746 

832 

806 

786 

775 

779 

794 

749 

777 

756 

791 

9399 

E  -  2 
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aaaaaaaaasaaaaaaaa 


DFERKnilO  bocnion  'A' 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  EC 


CUMULATIVE  PERCBETACE  FRBQUEHCr  OF  OCCURRENCE  OF  HINIHUN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SXATIOH  RUHBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  BUSTIS/FELEER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 


LST  TO  UTCj 

+05 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

IXMP 

(DB6-F) 

JAIf 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

Jin. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

BE  80 

.4 

1.7 

.6 

.3 

.2 

BE  75 

.1 

5.9 

28.0 

24.2 

5.9 

.3 

5.4 

BE  70 

.2 

4.8 

40.1 

74.1 

65.6 

29.2 

2.4 

17.9 

BE  65 

.4 

2.5 

22.9 

68.1 

91.3 

88.5 

54.5 

11.8 

1.6 

.1 

28.3 

BE  60 

.1 

.7 

3.4 

11.7 

49.9 

89.2 

99.1 

97.4 

75.4 

26.5 

6.0 

.9 

38.1 

BE  55 

1.5 

3.1 

7.1 

24.9 

72.6 

97.5 

100.0 

99.7 

91.9 

45.4 

15.2 

2.4 

46.5 

BE  50 

3.7 

6.6 

17.1 

47.3 

89.1 

99.6 

99.9 

98.0 

66.4 

27.5 

8.0 

55.0 

BE  45 

8.5 

12.6 

33.4 

71.3 

98.1 

100.0 

100.0 

99.7 

85.2 

46.2 

18.5 

64.3 

OB  40 

20.4 

23.2 

56.5 

90.2 

99.9 

100.0 

93.8 

68.8 

34.5 

73.8 

BE  35 

36.6 

43.0 

77.3 

98.0 

100.0 

98.5 

87.4 

52.3 

82.7 

SB  33 

43.9 

54.2 

85.3 

99.3 

99.2 

91.7 

60.6 

86.1 

BE  30 

5S.8 

68.2 

94.7 

100.0 

100.0 

97.1 

7-  .2 

90.8 

BE  25 

78.3 

85.9 

99.3 

99.7 

91.0 

96.2 

BE  20 

90.7 

96.0 

99.9 

100.0 

98.4 

98.7 

SB  15 

96.8 

99.1 

100.0 

99.5 

99.6 

BE  10 

99.4 

99.9 

100.0 

99.9 

BE  5 

99.9 

100.0 

100.0 

BE  0 

100.0 

100.0 

MEAN 

31.6 

33.8 

41.4 

49.3 

58-7 

67.0 

71.8 

70.8 

64.7 

53.4 

44.4 

36.0 

51.8 

so 

9.38 

9.22 

8.44 

7.73 

6.90 

5.77 

4.52 

4.97 

6.97 

8.75 

8.86 

9.16 

16.01 

TOTAL  OBS 

808 

746 

832 

806 

786 

775 

779 

794 

749 

777 

756 

791 

9399 
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aPIRKriK  LOCKTICII  'A' 

mmac,  ashbvii.lb  rc 


CUMnATIVB  FERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


anencm  number:  723007 


SXAXIOn  NAME:  FORT  EU8TIS/FELKBR  AAF  VA 


PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 


LST  TO  UrC: 

+05 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TBV 

(DBO-F) 

JAW 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

90 

.1 

.0 

85 

2.3 

10.9 

8.8 

1.3 

1.9 

OB 

80 

.1 

1.8 

24.6 

51.9 

44.0 

13.5 

.4 

11.3 

GS 

75 

.1 

2.5 

15.3 

57,2 

82.3 

77.6 

38.5 

4.1 

23.0 

GS 

70 

.3 

2.6 

10.9 

40.1 

83.0 

98.2 

95.3 

65.8 

15,8 

2.6 

.4 

34.4 

tat 

65 

.4 

1.9 

7.3 

23.4 

64.0 

95.5 

100.0 

99.4 

86.6 

38.4 

10.7 

1.1 

43.8 

GB 

60 

2.8 

5.4 

16.2 

43.5 

85.6 

99,6 

100.0 

98.1 

60.0 

22.6 

5.3 

53.0 

GB 

55 

6.4 

10.7 

29.7 

66.0 

96.9 

100.0 

99.7 

82.6 

41.5 

13.0 

62.0 

OB 

50 

15.3 

20.1 

47.5 

87.2 

99.9 

100.0 

93.7 

61.6 

25.3 

70.7 

08 

45 

27.7 

34.7 

70-1 

97.3 

100.0 

99.0 

83.7 

43.2 

79.6 

GB 

40 

46.4 

55.2 

88.2 

99.5 

100.0 

94.2 

64.2 

87.3 

GB 

35 

66.5 

76,7 

97.2 

100.0 

99.5 

83.1 

93.6 

GB 

33 

74.4 

82.8 

99.0 

99.7 

89.3 

95.4 

GS 

30 

83.0 

91.3 

99.9 

99.9 

94.3 

97.4 

GB 

25 

94.2 

97.9 

100.0 

100.0 

99.1 

99.3 

08 

20 

98.5 

99.6 

99.7 

99.8 

GB 

15 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

10 

100.0 

100.0 

MUIN 

BD 

90nL  ORS 


39.1 

41.7 

49.9 

58.5 

67.2 

75,1 

79.2 

78.2 

72.3 

61.6 

52.8 

43.4 

59.8 

9.79 

9.70 

9.10 

8.15 

6.79 

5.70 

4.44 

4.85 

6.41 

7.65 

8.59 

9.24 

15.97 

746 

832 

806 

786 

775 

779 

794 

749 

777 

756 

791 

9399 

B  -  2  -  3 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page254 


opBmTiiio  loa^ion  'A' 
U8AFBTAC,  ASHBVZLLB  AC 


HOIfTHLY  MAXIHUH  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SmtlARY  OF  DAY  DATA 


snrzcif  mMBER:  723067  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/PSXJCER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 


liST 

TO  UTCs 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAN 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

76 

71 

76* 

61 

60 

76 

84 

89 

91 

96 

96 

92 

95 

83 

80 

66 

96 

62 

66 

72 

77 

85 

93 

93 

90 

94 

92 

86 

69 

62 

94 

63 

68 

68 

79 

90 

92 

93 

93 

93 

87 

80 

71 

63 

93 

64 

66 

66 

81 

86 

91 

99 

93 

90 

89 

77 

80 

73 

99 

65 

72 

71 

70 

82 

91 

92 

92 

94 

92 

79 

77 

70 

94 

66 

73 

67 

81 

84 

87 

93 

96 

93 

90 

81 

75 

74 

96 

67 

72 

68 

78 

87 

87 

91 

90 

90 

83 

83 

72 

70 

91 

66 

65 

59 

85 

80 

88 

96 

98 

98 

89 

88 

82 

69 

98 

69 

65 

57 

74 

85 

94 

95 

96 

92 

91 

80 

72 

64 

96 

70 

75 

66 

70 

86 

86* 

71 

67 

72 

76 

85 

90 

97 

94 

91 

91 

84 

80 

76 

97 

72 

69 

79 

80 

89 

85 

89 

96 

92 

90 

82 

83 

73 

96 

73 

69 

65 

81 

82 

87 

90 

93 

94 

91 

86 

79 

71 

94 

74 

74 

67 

80 

89 

90 

91 

94 

93 

90 

84 

84 

68 

94 

75 

74 

76 

83 

84 

89 

93 

91 

96 

88 

86 

81 

71 

96 

76 

70 

79 

82 

90 

86 

91 

96 

92 

93 

83 

70 

60 

96 

77 

52 

81 

77 

87 

91 

93 

98 

97 

89 

86 

76 

68 

98 

79 

63 

65 

74 

85 

88 

95 

97 

95 

93 

81 

76 

76 

97 

79 

66 

57 

84 

84 

87 

86* 

89* 

95* 

91* 

82* 

76* 

67* 

95* 

80 

64* 

67* 

71* 

76* 

86* 

94* 

97* 

99* 

96* 

82* 

69* 

68* 

99* 

81 

61* 

68* 

77* 

86* 

85* 

97* 

93* 

93* 

87* 

85* 

74* 

67* 

97* 

82 

65* 

60* 

76* 

74* 

83* 

88* 

91* 

96* 

84* 

80* 

78* 

70* 

96* 

83 

60* 

69* 

77* 

83* 

80* 

90* 

96* 

99* 

96* 

84* 

71* 

67* 

99* 

84 

61« 

70* 

72* 

80* 

85* 

89* 

91* 

89* 

86* 

83* 

76* 

74* 

91* 

85 

72* 

67* 

81* 

91* 

86* 

88* 

91* 

93* 

93* 

88* 

78* 

72* 

93* 

86 

63* 

63* 

79* 

80* 

91* 

94* 

95* 

89* 

90* 

89* 

70* 

64* 

95* 

87 

62* 

58* 

73* 

71* 

90* 

90* 

95* 

97* 

88* 

76* 

77* 

68* 

97* 

88 

55* 

70* 

74* 

81* 

89* 

94* 

94* 

94* 

80* 

77* 

73* 

70* 

94* 

89 

63* 

78* 

83* 

83* 

90* 

93* 

97* 

93* 

93* 

82* 

75* 

65* 

97* 

90 

72* 

73* 

82* 

90* 

84* 

95* 

95* 

93* 

94* 

85* 

76* 

70* 

95* 

B  -  3  -  lA 
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OPBftniHO  lOCKTIOII  'A' 
nSAFSXAC,  ASBEVllU  RC 


MOHTHLY  MAXIMUM  TEHPERKTURES  IN  FAHRENHEIT 
FRCM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


8EATI0R  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 

LST  TO  UTC;  +05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR  JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


TDIAL  OBS 


746  832  806  786  775  779  794  749  777  756  791  9399 


THE  GREATEST  VALUE  OF  99  OCCURRED  OH  06/10/64 


ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  3  -  IB 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page256 


OPBfWnilO  LOCATION  *A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


HONTHLY  MIRIHUM  TB^BRATURBS  IN  FAHRENHEIT 
FROH  SUmARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUHBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 


LST  TO  UTC: 

*05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TSAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

32 

13 

13* 

61 

15 

13 

28 

35 

44 

51 

63 

60 

49 

36 

32 

21 

13 

62 

10 

17 

23 

33 

46 

54 

59 

60 

45 

32 

28 

13 

10 

63 

14 

14 

29 

43 

40 

56 

58 

56 

44 

34 

31 

17 

14 

64 

17 

26 

30 

30 

47 

52 

63 

57 

51 

35 

25 

23 

17 

6S 

11 

11 

26 

30 

so 

49 

58 

53 

51 

32 

31 

24 

11 

66 

12 

21 

27 

36 

37 

51 

59 

61 

49 

32 

29 

20 

12 

67 

19 

15 

19 

37 

43 

45 

58 

63 

46 

32 

23 

24 

15 

68 

14 

16 

27 

36 

44 

57 

65 

57 

55 

35 

29 

20 

14 

69 

17 

24 

26 

37 

43 

63 

69 

61 

50 

33 

26 

22 

17 

70 

9 

15 

27 

36 

9* 

71 

19 

15 

31 

39 

46 

61 

65 

62 

55 

48 

29 

23 

15 

72 

8 

21 

29 

34 

51 

54 

61 

58 

54 

38 

27 

25 

8 

73 

14 

14 

27 

34 

46 

63 

62 

65 

58 

40 

32 

21 

14 

74 

24 

23 

30 

36 

45 

56 

61 

63 

50 

34 

25 

30 

23 

7S 

21 

25 

26 

34 

49 

61 

64 

66 

52 

39 

37 

19 

19 

76 

16 

27 

27 

36 

43 

55 

63 

57 

52 

34 

24 

20 

16 

77 

5 

19 

34 

33 

45 

55 

60 

57 

55 

36 

30 

21 

5 

78 

16 

19 

25 

43 

44 

56 

59 

66 

52 

40 

41 

25 

16 

79 

20 

9 

27 

40 

47 

50* 

61* 

60* 

58* 

41* 

29* 

23* 

9* 

80 

26* 

17* 

27* 

38* 

47* 

55* 

63* 

59* 

58* 

33* 

30* 

20* 

17* 

81 

9* 

20* 

26* 

40* 

40* 

50* 

60* 

58* 

51* 

35* 

30* 

19* 

9* 

82 

13* 

26* 

28* 

30* 

47* 

59* 

61* 

49* 

52* 

38* 

31* 

25* 

13* 

83 

23* 

27* 

34* 

35* 

46* 

56* 

60* 

59* 

44* 

44* 

37* 

22* 

22* 

84 

19* 

25* 

29* 

41* 

47* 

56* 

65* 

61* 

52* 

45* 

35* 

30* 

19* 

85 

4* 

23* 

30* 

37* 

49* 

53* 

64* 

64* 

54* 

48* 

44* 

17* 

4* 

86 

15* 

21* 

28* 

41* 

52* 

58* 

67* 

55* 

52* 

43* 

28* 

27* 

15* 

87 

14* 

24* 

27* 

34* 

46* 

59* 

64* 

66* 

55* 

37* 

32* 

29* 

14* 

88 

18* 

30* 

29* 

39* 

44* 

56* 

62* 

63* 

57* 

37* 

35* 

24* 

18* 

89 

25* 

25* 

30* 

33* 

46* 

64* 

71* 

65* 

50* 

44* 

34* 

13* 

13* 

90 

27* 

22* 

28* 

38* 

52* 

57* 

66* 

70* 

49* 

40* 

34* 

34* 

22* 

E  -  3  -  2A 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page257 


OPBMeriHO  lOCATICXI  'A' 
OSAFBIAC,  ASBEVILI.B  HC 


MOHTHLy  MlIlIHUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FRCM  SUMHARy  OF  DAY  DATA 


THE  1.BAST  VALUE  OF  4  OCCURRED  ON  01/21/85 

NCrrE:  •TEE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  3  -  28 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page258 


OPBRATIRO  lOCKriON  'A' 
aSAFBTKC,  ASBBVILLB  IfC 


HONTHLY  MEAN  TaiPERATURBS  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


8XATI0II  mJMBBR:  723087  STATION  NAME;  FORT  BUSTIS/f^LKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004, 7101>9012 

LST  TO  UTC:  405  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAN 

FBB 

KAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

60 

54 

38 

46* 

61 

36 

45 

54 

56 

66 

74 

81 

78 

76 

61 

53 

41 

60 

62 

38 

41 

45 

59 

70 

74 

76 

77 

69 

62 

49 

36 

58 

63 

36 

35 

53 

60 

65 

74 

77 

76 

67 

61 

52 

35 

58 

64 

42 

42 

51 

57 

69 

77 

78 

76 

71 

57 

55 

46 

60 

6S 

39 

41 

45 

55 

71 

73 

77 

79 

74 

60 

53 

45 

59 

66 

36 

40 

49 

56 

65 

73 

79 

77 

71 

58 

51 

41 

58 

67 

44 

39 

48 

60 

62 

73 

77 

76 

67 

57 

46 

44 

58 

68 

36 

37 

53 

59 

66 

77 

80 

81 

72 

64 

54 

41 

60 

69 

39 

41 

46 

60 

68 

77 

81 

'78 

72 

62 

49 

41 

59 

70 

34 

41 

46 

58 

45* 

71 

38 

44 

48 

58 

67 

78 

80 

79 

76 

67 

50 

50 

61 

72 

46 

43 

50 

59 

68 

75 

81 

77 

73 

60 

52 

49 

61 

73 

41 

40 

53 

58 

67 

77 

79 

79 

75 

64 

55 

45 

61 

74 

48 

43 

52 

61 

67 

73 

78 

79 

73 

60 

53 

47 

61 

75 

45 

46 

50 

56 

70 

78 

79 

81 

73 

66 

58 

43 

62 

76 

39 

51 

54 

63 

66 

76 

79 

76 

72 

58 

45 

39 

60 

77 

30 

46 

56 

62 

70 

75 

82 

79 

75 

60 

55 

43 

61 

78 

37 

34 

47 

60 

66 

77 

79 

82 

74 

62 

56 

47 

60 

79 

40 

34 

53 

60 

68 

69* 

78* 

80* 

75* 

62* 

55* 

45* 

59* 

80 

41* 

37* 

48* 

59* 

68* 

73* 

81* 

81* 

76* 

59* 

48* 

43* 

60* 

81 

34* 

43* 

45* 

61* 

66* 

79* 

79* 

74* 

70* 

61* 

53* 

43* 

59* 

82 

36* 

42* 

48* 

53* 

68* 

73* 

79* 

75* 

69* 

61* 

56* 

47* 

59* 

83 

40* 

44* 

51* 

56* 

64* 

74* 

79* 

80* 

71" 

63* 

55* 

44* 

60* 

84 

37* 

46* 

46* 

58* 

65* 

75* 

77* 

78* 

70* 

68* 

53* 

51* 

61* 

85 

37* 

42* 

53* 

63* 

70* 

74* 

79* 

79* 

74* 

67* 

62* 

44* 

63* 

86 

36» 

40* 

52* 

57* 

69* 

75* 

80* 

75* 

72* 

63* 

51* 

45* 

60* 

87 

38* 

39* 

46* 

55* 

64* 

76* 

81* 

79* 

75* 

57* 

56* 

45* 

60* 

88 

34* 

44* 

50* 

57* 

67* 

75* 

80* 

80* 

71* 

57* 

53* 

44* 

60* 

89 

46* 

47* 

50* 

58* 

67* 

79* 

82* 

78* 

75* 

65* 

56* 

36* 

62* 

90 

48* 

51* 

54* 

60* 

67* 

75* 

83* 

80* 

72* 

67* 

54* 

49* 

64* 

E  -  4  -  lA 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page259 


GPBRKTZRG  LOCATIdl  'A* 
VSmCXAC,  ASHEVJLLB  HC 

SXATIOII  IfUMBER:  723087 


TEAR 


JAR 


39.1 


TOTAL  CBS 


808 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  6011-7004,7101-9012 

LST  TO  UTC;  *05  MONTH:  ALL  HOURS;  ALL 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


41.7  49.9  58.5  67.2  75.1  79.2  78.2  72.3  61.6  52.8  43.4  59.8 


746  832  806  786  775  779  794  749  777  756  791  9399 


ROTE:  *TBB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONIH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  4  -  IB 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Pag©260 


OPBFATXRG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHSVILLB  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUmARY 
.  SM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FKLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LB  32 

SB  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

35.3 

9.357 

610 

0 

226 

0 

0 

0 

610 

09-11 

39.2 

9.512 

615 

0 

147 

4 

0 

0 

615 

12-14 

43.6 

10.335 

615 

0 

93 

12 

0 

0 

615 

15-17 

44.3 

10.036 

607 

0 

88 

13 

0 

0 

607 

18-20 

40.4 

9.332 

585 

0 

130 

3 

0 

0 

585 

21-23 

38.3 

9.202 

386 

0 

107 

0 

0 

0 

386 

ALL 

HOURS 

40. j 

10.137 

3418 

0 

791 

32 

0 

0 

3416 

MONTH: 

FEB 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

39.8 

9.298 

575 

0 

119 

4 

0 

0 

575 

09-11 

44.2 

9.204 

573 

0 

36 

12 

0 

0 

573 

12-14 

48.3 

10.150 

571 

0 

10 

57 

0 

0 

571 

15-17 

49.1 

10.280 

570 

0 

8 

60 

0 

0 

570 

18-20 

45.2 

9.584 

570 

0 

42 

17 

0 

0 

570 

21-23 

42.8 

9.506 

380 

0 

49 

8 

0 

0 

380 

ALL 

HOURS 

45.0 

10.235 

3239 

0 

264 

158 

0 

0 

3239 

E  -  5  -  1  -  1 


USAFETAC/DS— 92/282  -  PagG261 


CPERKrniG  lOCKTIOH  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVIUf  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAR 

BOURS 

HEAR 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LE  32 

GE  65 

6E  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-oe 

45.2 

9.310 

663 

0 

44 

16 

0 

0 

663 

09-11 

50.8 

10.257 

663 

0 

14 

82 

0 

0 

663 

12-14 

55.2 

11.221 

663 

0 

9 

147 

11 

0 

663 

15-17 

55.9 

11.054 

663 

0 

4 

146 

11 

0 

663 

18-20 

51.7 

10.079 

663 

0 

10 

88 

0 

0 

663 

21-23 

48.8 

9.608 

440 

0 

13 

26 

0 

0 

440 

ALL 

BOliRS 

51.4 

10.927 

3755 

0 

94 

505 

22 

0 

3755 

MoirrH; 

APR 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

52.6 

7.822 

642 

0 

3 

40 

0 

0 

642 

09-11 

59.1 

8.628 

642 

0 

0 

152 

9 

0 

642 

12-14 

63.3 

9.818 

639 

0 

0 

279 

43 

0 

639 

15-17 

64.2 

9.926 

640 

0 

0 

307 

51 

0 

640 

18-20 

59.8 

9.062 

637 

0 

0 

191 

14 

0 

637 

21-23 

56.0 

8.399 

422 

.1 

0 

70 

0 

0 

422 

ALL 

BOURS 

59.4 

9.880 

3622 

0 

3 

1C39 

117 

0 

3622 

B  -  5  -  1  -  2 
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OPERKTIIIG  uxxtion  ’A’  DRY  BULB  TEMPERATURE  SUmARY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

1  HEAR 

DEVIATIOH 

OBS 

LB  0 

LB  32 

6E  65 

6B  80 

GB  93 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

63.2 

6.477 

639 

0 

0 

266 

2 

0 

639 

09-11 

68.8 

/.045 

639 

0 

0 

459 

43 

0 

639 

12-14 

72.8 

7.917 

639 

0 

0 

538 

138 

2 

639 

15-17 

73.4 

8.127 

639 

0 

0 

558 

160 

2 

639 

18-20 

68.8 

7.901 

639 

0 

0 

449 

67 

0 

639 

21-23 

64.9 

7.459 

425 

0 

0 

223 

9 

0 

425 

ALL 

HOURS 

68.9 

8.339 

3620 

0 

0 

2513 

419 

4 

3620 

MONTH: 

JUN 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

71.1 

4.853 

643 

0 

0 

573 

15 

0 

643 

09-11 

76.9 

5.510 

654 

0 

0 

637 

241 

0 

654 

12-14 

80.6 

6.064 

S54 

0 

0 

645 

408 

5 

654 

15-17 

80.6 

6.557 

649 

0 

0 

639 

388 

10 

649 

18-20 

76.0 

6.244 

639 

0 

0 

618 

193 

0 

639 

21-23 

72.0 

5.781 

413 

0 

0 

368 

42 

0 

413 

ALL 

HOURS 

76.5 

6.948 

3652 

0 

0 

3480 

1287 

15 

3652 

B  -  5  -  1  -  3 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page263 


OraWTHIG  UXATIOR  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  IK 


DRY  BULB  TQtPERATORE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8IATI0R  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTCj  ♦  5 

MONTH: 

JITL 

HOURS 

HEAN 

STAIIDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

L9T 

E>EVIATIOIf 

OBS 

LB  0 

LB  32  1 

SB  65 

GE  80  6E 

93 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

76.1 

3.929 

627 

0 

0 

622 

125 

0 

627 

09-11 

81.5 

4.538 

636 

0 

0 

636 

440 

0 

636 

12-14 

85.0 

5.404 

633 

0 

0 

633 

529 

32 

633 

15-17 

85.1 

5.722 

629 

0 

0 

629 

512 

49 

629 

18-20 

81.0 

5.019 

621 

0 

0 

621 

366 

6 

62X 

21-23 

77.4 

4.221 

398 

0 

0 

398 

126 

0 

398 

AU. 

HOURS 

81.3 

5.882 

3544 

0 

0 

3539 

2100 

87 

3544 

MONTH: 

AUG 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

74.3 

4.286 

670 

0 

0 

652 

63 

0 

670 

09-11 

79.6 

4.596 

672 

0 

0 

668 

385 

1 

672 

12-14 

83.1 

5.429 

675 

0 

0 

671 

520 

23 

675 

15-17 

82.8 

5.437 

674 

0 

0 

671 

509 

22 

674 

18-20 

78.5 

5.116 

669 

0 

0 

663 

299 

2 

669 

21-23 

75.2 

4.718 

446 

0 

0 

438 

76 

0 

446 

ALL 

HOURS 

79.2 

6.033 

3806 

0 

0 

3763 

1852 

48 

3806 

E  -  5  -  1  -  4 
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operatihg  u)CKrioii  'a* 

OSAFBXAC,  ASHBVHJ^  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMIARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  HUMBER:  723087  STATIOH  RAMB:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC;  ♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

LST 

NEAR 

STAlfDARD 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  HOURS  WITH 

LE  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

68.1 

6.473 

606 

0 

0 

419 

8 

0 

606 

09-11 

74.1 

6.501 

606 

0 

0 

566 

128 

0 

606 

12-14 

77.6 

7.206 

606 

0 

0 

5B5 

245 

12 

606 

15-1/ 

77.3 

7.157 

606 

0 

0 

593 

239 

14 

606 

18-20 

72.0 

7.088 

604 

0 

0 

508 

92 

0 

604 

21-23 

69.2 

7.271 

402 

0 

0 

289 

29 

0 

402 

AU. 

BOURS 

73.3 

7.799 

3430 

0 

0 

2960 

741 

26 

3430 

MONTH: 

OCT 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

58.4 

8.246 

639 

0 

0 

172 

0 

0 

639 

09-11 

64.7 

7.518 

639 

0 

0 

310 

13 

0 

639 

12-14 

68.9 

7.863 

639 

0 

0 

426 

63 

0 

639 

15-17 

68.4 

7.795 

637 

0 

0 

4i.9 

56 

0 

637 

18-20 

62.7 

8.141 

633 

0 

0 

267 

8 

0 

633 

21-23 

60.1 

8.596 

422 

0 

0 

145 

0 

0 

422 

ALL 

BOURS 

64.1 

8.923 

3609 

0 

0 

1739 

140 

0 

3609 

E  -  5  -  1  -  5 
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OPERKrUIG  IGCATIOR  ‘A* 
DSAFKEAC,  ASHEVIUJE  IK 


DRY  BULB  TBffERATURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SOniOR  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV 


KWRS 

NBAlf 

STARDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIKTION 

OBS 

LB  0 

LB  32 

GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

c 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

50.2 

9.015 

558 

0 

5 

36 

0 

0 

558 

09-11 

55.8 

8.436 

558 

0 

1 

106 

0 

0 

558 

12-14 

60.3 

8.907 

557 

0 

0 

200 

0 

0 

557 

15-17 

59.8 

8.803 

555 

0 

0 

191 

0 

0 

555 

18-20 

54.6 

8.923 

556 

0 

1 

100 

0 

0 

556 

21-23 

52.4 

9.146 

370 

0 

2 

51 

0 

0 

370 

AU. 

BOURa 

55.7 

9.552 

3154 

0 

9 

684 

0 

0 

3154 

Hoirra: 

DEC 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

41.1 

9.609 

574 

0 

111 

6 

0 

0 

574 

09-11 

44.8 

9.340 

618 

0 

53 

11 

0 

0 

618 

12-14 

48.8 

9.695 

609 

0 

30 

36 

0 

0 

609 

15-17 

49.4 

9.720 

559 

0 

28 

38 

0 

0 

559 

18-20 

46.5 

9.174 

442 

0 

24 

17 

0 

0 

442 

21-23 

44.7 

9.056 

291 

0 

24 

4 

0 

0 

291 

ALL 

BOURS 

46.0 

9.951 

3093 

0 

270 

112 

0 

0 

3093 

E  -  5  -  1  -  6 
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OFERATIIIG  LOCATION  ”A* 
U3AFBIAC,  ASBBVILLB  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 

from  bourly  observations 


aranCR  number:  72308?  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELXER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UrC:  ♦  5 

Mormi: 

ALL 

HOURS 

LST 

ISAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  HOURS 

LB  32 

WITH 

GE  65 

TEMPERATURES 

6E  80  GE 

DEG  F 

93 

TCTTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

56.7 

15.640 

7446 

0 

508 

2826 

213 

0 

7446 

09-11 

62.0 

16.182 

7515 

0 

251 

3643 

1259 

1 

7515 

12-14 

66.0 

16.311 

7500 

0 

142 

4229 

1957 

74 

7500 

15-17 

66.3 

16.037 

7428 

0 

128 

4264 

1926 

97 

7428 

18-20 

62.2 

15.498 

7258 

0 

207 

3542 

1041 

8 

7258 

21-23 

59.1 

14.938 

4795 

0 

195 

2020 

282 

0 

4795 

MX 

nouns 

62.2 

16.207 

41942 

0 

1431 

20524 

6678 

180 

41942 

E  -  5  -  1  -  7 
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oratMmo  uxxricm  -a* 
usafeek:,  asbbville  rc 


WET  BULB  TB4PERATUBE  SUMMARY 
FROM  BOURLY  (»SERVATIOHS 


SEMnOH  RUmBR:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAN 


HOURS 

MBAII 

STMIDAKD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

OBVIATION 

OBS 

LB  32 

6B  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0«-08 

32.2 

9.513 

610 

312 

27 

0 

0 

0 

610 

09-11 

35.1 

9.579 

615 

238 

37 

0 

0 

0 

615 

12-14 

37.7 

9.810 

615 

179 

61 

3 

0 

0 

615 

15-17 

38.1 

9.505 

607 

173 

62 

2 

0 

0 

607 

18-20 

35.8 

9.206 

585 

203 

45 

0 

0 

0 

5B5 

21-23 

34.6 

9.248 

386 

163 

29 

0 

0 

0 

386 

MX 

BOURS 

35.6 

9.704 

3418 

1268 

261 

5 

0 

0 

3418 

HONTB: 

FEB 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

36.8 

9.800 

575 

239 

74 

0 

0 

0 

575 

09-11 

39.7 

9.631 

573 

139 

96 

1 

0 

0 

573 

12-14 

42.0 

9.765 

571 

90 

131 

0 

0 

571 

15-17 

42.5 

9.688 

570 

78 

133 

0 

0 

0 

570 

18-20 

40.3 

9.668 

570 

127 

103 

0 

0 

0 

570 

21-23 

38.8 

9.765 

380 

108 

57 

0 

0 

0 

380 

MX 

warns 

40.1 

9.888 

3239 

781 

594 

4 

0 

0 

3239 

E  -  5  -  2  -  1 
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opmTiiio  LocxrioH  *a* 
USKFBIKC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMtARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER: 

723087  STATION  NAME:  PCBTF  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  OCT  81 

MAR 

-  NOV 

91 

Bcuns 

LST 

ISAM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 

GB  50  GB  67 

TEMPERATURES 

GB  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

41.6 

9.569 

663 

123 

149 

1 

0 

0 

663 

09-11 

45.0 

9.869 

663 

54 

194 

13 

0 

0 

663 

12-14 

47.3 

9.785 

663 

35 

247 

31 

0 

0 

663 

15-17 

47.6 

9.363 

663 

34 

244 

26 

0 

0 

663 

18-20 

45.3 

9.218 

663 

51 

202 

6 

0 

0 

663 

21-23 

43.9 

9.306 

440 

42 

114 

0 

0 

0 

440 

AU. 

aOURS 

45.2 

9.767 

3755 

339 

13  50 

77 

0 

0 

3755 

MONTH: 

APR 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

48.4 

8.161 

642 

15 

276 

8 

0 

0 

642 

09-11 

51.8 

8.515 

642 

9 

359 

24 

5 

0 

642 

12-14 

53.6 

8.598 

639 

4 

421 

50 

8 

0 

639 

15-17 

53.9 

8.401 

640 

0 

433 

43 

8 

0 

640 

18-20 

52.2 

8.231 

637 

2 

372 

27 

0 

0 

637 

21-23 

50.6 

8.256 

422 

5 

208 

12 

0 

0 

422 

ALL 

HOURS 

51.8 

8.546 

3622 

35 

2069 

164 

21 

0 

3622 

E  -  5  -  2  -  2 
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crautmia  locKnon  *a' 

OmFRM:,  ASBEVIU.S  HC 


WET  BULB  TBO>ERATUBE  SUKHARY 
FROM  HOURLY  (raSERVATIONS 


axnion  HUBER:  723087  STATIOR  HAME:  fort  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  period  of  RECORD:  OCT  ei  -  NOV  91 

L8T  TO  UTC:  *  S  HONTH:  HAY 


aouRs 

MBAH 

SIAHDARD 

TOTAL 

HEAR  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

ISVIATIOll 

OBS 

LE  32 

GE  50 

GB  67 

GB  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

59.3 

6.843 

639 

0 

573 

96 

4 

0 

639 

09-11 

62.0 

7.075 

639 

0 

608 

189 

43 

0 

639 

12-14 

63.6 

7.224 

639 

0 

622 

264 

68 

1 

639 

15-17 

63.7 

7.057 

639 

0 

629 

251 

55 

0 

639 

18-20 

61.8 

6.898 

639 

0 

621 

183 

38 

0 

639 

21-23 

60.1 

7.026 

425 

0 

395 

93 

12 

0 

425 

ALL 

■aura 

61.9 

7.221 

3620 

0 

3448 

1076 

220 

1 

3620 

MONTH: 

Jim 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

,000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

66.6 

5.429 

643 

0 

643 

349 

102 

0 

643 

09-11 

69.1 

5-877 

654 

0 

654 

443 

221 

5 

654 

12-14 

70.2 

6.117 

654 

0 

654 

460 

267 

25 

654 

15-17 

70.1 

6.061 

649 

0 

649 

473 

260 

26 

649 

18-20 

68.4 

5.887 

639 

0 

639 

408 

178 

7 

639 

21-23 

67.0 

6.069 

413 

0 

413 

239 

87 

1 

413 

ALL 

Kxms 

68.7 

6.056 

3652 

0 

3652 

2372 

1115 

64 

3652 

E  -  5  -  2  -  3 
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OFERKnNQ  uxxriom  -A" 
USAFSTAC,  ASBBVnjf  HC 


WBT  BULB  TEMPERATUBB  SmMAHy 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  HOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTB:  JUL 


BCXIRS 

LST 

mm 

8TMDARD 

DEVIATIOIf 

Tono. 

OBS 

MBM  HUMBER  OP  HOURS  HITO 

LB  32  GB  50  GB  67 

TB4PERATURES  DEG  F 

GE  73  GB  80 

TOTAL 

HCXffiS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

71.5 

3.896 

627 

0 

627 

562 

286 

1 

627 

09-11 

73.8 

4.072 

636 

0 

636 

603 

416 

37 

636 

12-14 

74.8 

4.340 

633 

0 

633 

605 

450 

87 

633 

15-17 

74.7 

4.265 

629 

0 

629 

611 

430 

78 

629 

18-20 

73.4 

4.168 

621 

0 

621 

588 

368 

37 

621 

21-23 

72.1 

3.927 

398 

0 

398 

365 

195 

5 

398 

AU 

HOURS 

73.5 

4.315 

3544 

0 

3544 

3334 

2145 

245 

3544 

MONTH: 

AUG 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

70.5 

4.461 

670 

0 

670 

560 

255 

0 

670 

09-11 

72.7 

4.443 

672 

0 

672 

610 

401 

15 

672 

12-14 

73.7 

4.705 

675 

0 

675 

631 

439 

37 

675 

15-17 

73.4 

4.435 

674 

0 

674 

627 

425 

28 

674 

18-20 

72.1 

4.417 

669 

0 

669 

592 

353 

7 

669 

21-23 

70.9 

4.560 

446 

0 

446 

377 

194 

0 

446 

ALL 

SOURS 

72.3 

4.631 

3806 

0 

3806 

3397 

2067 

87 

3806 

B  -  5  -  2  -  4 
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amaaae  vocATicm  ’a* 
usArarac.  ASBBviLLB  nc 


HBT  BULB  TBfPERATURB  SUMMARY 
FRCM  HOURLY  OBSBRVATIORS 


SOfflOH  imSBR:  723087  STATION  HAMB:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP 


HOURS  1 
1ST  \ 

HEAR 

STANDARD 

I«VIKriOH 

TOTAL 

oes 

HEAR  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS 

CB  50  < 

WITH 

CB  67 

TEMPERATURES 

GE  73  GB 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

64.1 

6.704 

606 

0 

599 

243 

70 

0 

606 

09-11 

66.9 

6.547 

606 

0 

606 

331 

139 

4 

606 

12-14 

68.0 

6.707 

606 

0 

606 

369 

179 

14 

606 

15-17 

67.8 

6.640 

606 

0 

606 

350 

182 

11 

606 

18-20 

66.0 

6.791 

604 

0 

599 

282 

126 

1 

604 

21-23 

64.7 

7.052 

402 

0 

396 

177 

56 

0 

402 

JOJ. 

HOURS 

66.3 

6.892 

3430 

0 

3412 

1752 

752 

30 

3430 

MONTH: 

OCT 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

54.5 

8.694 

639 

0 

433 

59 

1 

0 

639 

09-11 

58.1 

7.948 

639 

0 

538 

112 

19 

0 

639 

12-14 

59.6 

7.889 

639 

0 

570 

151 

39 

0 

639 

15-17 

59.4 

7.861 

637 

0 

567 

143 

35 

0 

637 

18-20 

57.0 

8.418 

633 

0 

494 

93 

17 

0 

633 

21-23 

55.6 

8.724 

422 

0 

295 

55 

2 

0 

422 

ALL 

Boims 

57.5 

e.442 

3609 

0 

2897 

613 

113 

0 

3609 

B  -  5  -  2  -  5 
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OPERKTIIIB  LOCATIOH  *A’ 

usAFEXKC.  naaKnus  nc 


WET  BULB  TEMPEBjmjRB  SUWIARY 
FK3H  aoUFLX  OBSERVATIONS 


SXATIOH  miHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  4  5  MOHTB:  NOV 


aouRs 

MBAR 

STANDARD 

lOlEAL 

MEAN  NUMBER 

OP  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DBviAnaH 

OBS 

LE  32 

6B  50  6B  67 

GE  73  6E 

eo 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-0S 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

46.8 

9.338 

558 

30 

216 

7 

0 

0 

558 

09-11 

50.1 

8.875 

558 

8 

27B 

13 

0 

0 

558 

12-14 

52.3 

8.871 

557 

0 

321 

37 

0 

0 

557 

15-17 

51.9 

8.814 

555 

0 

312 

30 

0 

0 

555 

18-20 

49.3 

9.157 

556 

10 

253 

10 

0 

0 

556 

21-23 

48.0 

9.412 

370 

8 

149 

4 

0 

0 

370 

ALL 

SOURS 

49.8 

9.227 

3154 

56 

1529 

101 

0 

0 

3154 

MONTH: 

DEC 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

37.6 

9.743 

574 

188 

72 

0 

0 

0 

574 

09-11 

40.2 

9.498 

618 

106 

112 

0 

0 

0 

618 

12-14 

42.6 

9.385 

609 

74 

137 

0 

0 

0 

609 

15-17 

43.1 

9.538 

559 

66 

132 

0 

0 

0 

559 

18-20 

41.8 

9.311 

442 

66 

93 

0 

0 

0 

442 

21-23 

40.4 

9.133 

291 

57 

51 

0 

0 

0 

291 

AU. 

Boims 

41.0 

9.644 

3093 

557 

597 

0 

0 

0 

3093 

B  -  5  -  2  -  6 
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OraUTUe  LOCKTIOR  *A* 
USAFKTM;,  ASHBVIU.K  HC 


MBT  BULB  TBtPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOR  mnOBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKKR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LOT 

TO  UTC;  ♦  5 

MONTH: 

ALL 

aouRs 

LOT 

1  MEM 

OTARDARD 

rasvixrioN 

TOTAL 

DBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  BOURS 

GE  50 

;  WITH 

GB  67 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0«-08 

52.9 

15.462 

7446 

907 

4359 

1885 

718 

1 

7446 

09-11 

55.7 

15.268 

7515 

554 

4790 

2339 

1244 

61 

7515 

12-14 

57.4 

14.833 

7500 

382 

5078 

2604 

1450 

164 

7500 

15-17 

57.6 

14.535 

7428 

351 

5070 

2556 

1395 

143 

7428 

18-20 

55.9 

14.667 

7256 

459 

4711 

2189 

1080 

52 

7258 

21-23 

54.5 

14.719 

4795 

383 

2951 

1322 

546 

6 

4795 

ALL 

BOURS 

55.7 

15.024 

41942 

3036 

26959 

12895 

6433 

427 

41942 

E  -  5  -  2  -  7 
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OPERATIlfG  LOCATIOW  *A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  ftC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  BUSTIS/FELFER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UTC:  +  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS  1 
LST  1 

1  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  27 

OF  HOURS 

GE  37 

WITH 

LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TCT.u. 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

26.0 

12.955 

610 

332 

114 

603 

0 

610 

09-11 

27.5 

13.509 

615 

290 

151 

603 

0 

615 

12-14 

28.2 

13.857 

615 

282 

168 

598 

3 

615 

15-17 

28.1 

13.581 

607 

278 

156 

588 

3 

607 

18-20 

27.8 

12.874 

585 

288 

133 

567 

0 

585 

21-23 

27.8 

12.502 

386 

186 

91 

371 

0 

386 

ALL 

HOURS 

27.5 

13.303 

3418 

1658 

813 

3333 

6 

3418 

MONTH: 

FEB 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

571 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

571 

06-08 

31.  j 

12.906 

575 

234 

192 

558 

3 

571 

09-11 

32,8 

13.330 

573 

199 

200 

540 

3 

571 

12-14 

33.2 

13.569 

571 

193 

212 

534 

3 

571 

15-17 

33.3 

13.616 

570 

195 

210 

520 

3 

571 

18-2C 

3J.0 

13,119 

570 

199 

196 

532 

3 

571 

21-23 

32.8 

12.786 

380 

135 

131 

361 

2 

571 

ALL 

HOURS 

32.8 

13,267 

3239 

1155 

1141 

3045 

17 

3239 

E  -  5  -  3  -  1 


USAFETAC/DS- -92/282  -  Page275 


OPERKTIRG  lOCATIOH  'A' 
VSAFSac,  ASBEVILLB  IIC 


DEW  POINT  THCERATURE  SUMHABY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV 

MAR 

91 

SOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 

GE  37  LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

36.5 

11.996 

663 

164 

315 

609 

0 

663 

09-11 

37.9 

12.641 

663 

147 

340 

591 

3 

663 

12-14 

38.3 

12.526 

663 

138 

351 

591 

6 

663 

15-17 

38.1 

12.153 

663 

134 

349 

590 

4 

663 

18-20 

37.7 

11.930 

663 

121 

347 

599 

1 

663 

21-23 

37.7 

11.967 

440 

78 

218 

393 

0 

440 

ALL 

SOURS 

37.7 

12.248 

3755 

782 

1920 

3373 

14 

3755 

MONTH: 

APR 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

639 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

639 

06-08 

43.9 

10.533 

642 

36 

491 

558 

11 

639 

09-11 

44.4 

11.826 

642 

47 

474 

521 

18 

639 

12-14 

44.4 

11. /87 

639 

45 

474 

500 

27 

639 

15-17 

44.2 

13 .631 

640 

45 

471 

525 

30 

639 

18-20 

44.7 

11.042 

637 

28 

496 

520 

25 

639 

21-23 

45.2 

10.589 

422 

13 

341 

341 

12 

639 

ALL 

SOURS 

44.4 

11.304 

3622 

214 

2747 

2973 

123 

3622 

E  -  5  -  3  -  2 
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OPEKAT11I6  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
PROH  aoURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBER:  723087  STATION  NAtfB:  PORT  BUSTIS/PELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST 

TO  UrC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

BOUltS 

STARDMU) 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TCfTAL 

1ST 

1  MEMI 

DEVIATION 

OBS 

LB  27 

GB  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

56.3 

8.612 

639 

0 

630 

258 

110 

639 

09-11 

57.1 

9.703 

639 

0 

624 

239 

160 

639 

12-14 

57.3 

9.991 

639 

0 

627 

249 

191 

639 

15-17 

57.0 

9.812 

639 

0 

628 

253 

170 

639 

18-20 

56.8 

8.801 

639 

0 

636 

266 

143 

639 

21-23 

56.7 

8.249 

425 

0 

422 

187 

81 

425 

ALL 

HOURS 

56.9 

9.293 

3620 

0 

3567 

1452 

855 

3620 

MONTH: 

JUN 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

654 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

654 

06-08 

63.9 

6.926 

643 

0 

643 

92 

322 

654 

09-11 

64.7 

7.738 

654 

0 

654 

96 

362 

654 

12-14 

64.5 

8.245 

654 

0 

654 

109 

351 

654 

15-17 

64.3 

8.358 

649 

0 

649 

118 

346 

654 

18-20 

64.0 

7.745 

639 

0 

639 

101 

322 

654 

21-23 

64.0 

7.399 

413 

0 

413 

58 

217 

654 

ALL 

HOURS 

7.812 

3652 

0 

3652 

574 

1920 

3652 

B  -  5  -  3  -  3 
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CPEIWrillG  lOCKTIOR  ‘A* 
DSAFKCAC,  ASBBVIU,B  RC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  OTC:  ♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

muf 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

or  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

Lsrr 

DEVIATIOH 

OBS 

LE  27 

GB  37  LB  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

69.1 

4.918 

627 

0 

627 

4 

SOB 

627 

09-11 

70.2 

5.375 

636 

0 

636 

10 

544 

636 

12-14 

70.2 

5.808 

633 

0 

633 

12 

523 

633 

15-17 

69.9 

5.765 

629 

0 

629 

13 

516 

629 

18-20 

69.8 

5.539 

621 

0 

621 

9 

517 

621 

21-23 

69.5 

4.973 

398 

0 

398 

4 

334 

398 

AUL 

SOURS 

69.8 

5.472 

3544 

0 

3544 

52 

2942 

3544 

MONTH: 

AUG 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

675 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

675 

06-08 

68.6 

5.304 

670 

0 

670 

20 

541 

675 

09-11 

69.4 

5.778 

672 

0 

672 

18 

543 

675 

12-14 

69.1 

6.136 

675 

0 

675 

24 

533 

675 

15-17 

68.8 

5.903 

674 

0 

674 

24 

534 

67b 

18-20 

68.9 

5.455 

669 

0 

669 

16 

540 

675 

21-23 

68.8 

5.332 

446 

0 

446 

13 

363 

675 

ALL 

HOURS 

68.9 

5.723 

3806 

0 

3806 

115 

3054 

3806 

B  -  5  -  3  -  4 
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I 


OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  OTC;  +  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

1  MEAN 

DEVIATION 

OBS 

LE  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

61.6 

7.781 

606 

0 

606 

151 

241 

606 

09-11 

62.6 

8.289 

606 

0 

606 

120 

281 

606 

12-14 

62.4 

0.777 

606 

0 

606 

138 

287 

606 

15-17 

62.1 

8.724 

606 

0 

605 

143 

276 

606 

18-20 

62.2 

8.174 

604 

0 

601 

134 

255 

604 

21-23 

61.9 

8.052 

402 

0 

400 

99 

170 

402 

ALL 

HOURS 

62.1 

8.375 

3430 

0 

3424 

785 

1510 

3430 

MONTH: 

OCT 

00-02 

.0 

•  000 

0 

0 

0 

0 

0 

639 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

639 

06-08 

51.1 

10.331 

639 

0 

592 

394 

69 

639 

09-11 

52.6 

10.366 

639 

0 

590 

361 

90 

639 

12-14 

52.3 

10.876 

639 

0 

-90 

369 

102 

639 

15-17 

52.3 

10.864 

637 

0 

584 

366 

98 

639 

18-20 

52.3 

10.378 

633 

0 

597 

374 

83 

639 

21-23 

51.7 

10.340 

422 

1 

395 

253 

51 

639 

ALL 

HOURS 

52.1 

10.560 

3609 

1 

3356 

2117 

493 

3609 

B  -  5  ,  3  -  5 
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oPERKrure  locMnoH  'a* 

DBAFEIAC,  ASHBVILLB  HC 


DEW  POINT  TBIPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOURLY  CSSERVATIOHS 


SamOK  mnSKR:  72308?  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  U1C5  ♦  5 

MONTH: 

NOV 

BOURS 

LST 

MBMf 

STARDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  mJHBBR 

LB  27 

OF  HOURS 

GB  37 

WITH  TEMPERATURES  DBG  F 

LB  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

-0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

43.0 

11.306 

558 

45 

380 

472 

14 

558 

09-11 

44.2 

11.724 

558 

46 

394 

437 

21 

558 

12-14 

44.3 

12.245 

557 

53 

368 

431 

25 

557 

15-17 

43.9 

12.164 

555 

56 

381 

435 

20 

555 

18-20 

43.7 

11.837 

556 

59 

390 

440 

16 

556 

21-23 

43.1 

11.875 

370 

38 

247 

302 

7 

370 

AU. 

BOURS 

43.7 

11.883 

3154 

297 

2180 

2517 

103 

3154 

MONTH: 

DEC 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

609 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

609 

06-08 

32.0 

12.292 

574 

221 

181 

551 

0 

609 

09-11 

33.6 

12.530 

618 

195 

227 

586 

0 

609 

12-14 

34.3 

12.848 

609 

196 

247 

573 

0 

609 

15-17 

34.7 

13.117 

559 

178 

225 

519 

0 

609 

18-20 

35.2 

12.331 

442 

139 

196 

418 

0 

609 

21-23 

34.4 

11.932 

291 

96 

128 

282 

0 

609 

AU. 

BOURS 

34.0 

12.632 

3093 

1025 

1204 

2929 

0 

3093 

E  -  5  -  3  -  6 
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OPEMTIIIG  LOCftTIOII  *A* 
USAFSTAC,  ASBBVILLB  RC 


DEW  POIRT  TEMPERATURE  SUIMRY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SlATiai  RIMER:  723087  STATIOR  RAKE:  FORT  EUSTIS/PELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

:  ALL 

SOURS 

LST 

MBAR 

STAHDARD 

DBVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

HEAR  NUMBER  OF  SOURS  WITH  TQ1FERATURES  DEG  F 

LB  27  6E  37  LB  55  GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

.0 

.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

49.0 

17.699 

7446 

1032 

5441 

4270 

1819 

7446 

09-11 

50.1 

17.885 

7515 

924 

5576 

4122 

2025 

7515 

12-14 

50.2 

17.834 

7500 

907 

5625 

4136 

2051 

7500 

15-17 

50.2 

17.651 

7428 

886 

5561 

4094 

2000 

7428 

18-20 

50.4 

17.295 

7258 

834 

5521 

3976 

1905 

7258 

21-23 

50.1 

17.141 

4795 

549 

3630 

2667 

1237 

4795 

ALL 

SOURS 

50.0 

17.621 

41942 

5132 

31354 

23265 

11037 

41942 

B  -  5  -  3  -  7 
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GPBMTIRG  LOO^TIOM  ”A* 
USATEQIC,  ASHBVILLB  RC 


CUMULATIVE  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8EAII0I 

1  NUMBER: 

723087 

SEATIOR 

LST  TO 

NAME: 
UTCs  ♦ 

FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA 

5 

PERIOD  OP 

MONTH:  JAN 

RECORD: 

OCT  81  -  NOV  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  IHAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

98.7 

94.1 

82.1 

67,4 

51.5 

30-3 

11.6 

68.4 

610 

09-11 

100.0 

100.0 

97.4 

87.8 

71.5 

55.3 

39.2 

23.3 

8.9 

63.1 

615 

12-14 

100.0 

99.8 

93.2 

74.6 

53.3 

40.2 

25.5 

15.9 

8.3 

55.6 

615 

15-17 

100.0 

100.0 

89.1 

70.7 

52.6 

36.2 

24.1 

17.0 

6.9 

54.3 

607 

18-20 

100.0 

100.0 

96.6 

84.8 

69.2 

52.1 

33.2 

20.0 

9.1 

61.2 

585 

21-23 

100.0 

100.0 

98.4 

91.5 

78.2 

63.7 

42.0 

23.6 

11.4 

65.9 

386 

KU. 

HOURS 

100.0 

100.0 

95.4 

83.4 

67.1 

51.8 

35.5 

21.6 

9.2 

61.1 

3418 

MONTH:  FEB 


00-02  .0  0 

03-05  .0  0 


06-08 

100.0 

100.0 

99.5 

97.7 

84.0 

76.7 

61.9 

38.6 

15.8 

72.1 

575 

09-11 

100.0 

100.0 

99.0 

89.9 

74.3 

56.2 

41.7 

28.1 

9.4 

64.8 

573 

12-14 

100.0 

99.6 

94.6 

76.5 

58.1 

41.9 

32.6 

20.8 

4.4 

57.5 

571 

15-17 

100.0 

99.8 

90.2 

72.8 

56.0 

43.3 

31.4 

21.6 

6.2 

56.8 

570 

18-20 

100.0 

100.0 

98.1 

86.8 

72.6 

55.1 

40.2 

24.2 

11.6 

63.6 

570 

21-23 

100.0 

100.0 

99.2 

91.8 

83.9 

67.9 

49.2 

29.7 

14.2 

66.3 

380 

ALL 

SOURS 

100.0 

99.9 

96.6 

85.6 

70.8 

56.2 

42.5 

27.0 

10.4 

63.6 

3239 

E  -  6  -  1 
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OFEfWTIIIG  LOCATION  "A"  COMITLATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 


USAFBTKC,  ASHBVILLB  HC 

STMnGn  HUMBER:  723087 

STRTIOB 

LST  TO 

RAHB: 

OTC:  + 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

FORT  EUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF 

5  MONTH:  MAR 

RECX>RD: 

OCT  81  -  NOV  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  BUMXOITT  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MBAH 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.2 

87.2 

76.6 

61.1 

38.5 

11.8 

71.9 

663 

09-11 

100.0 

100.0 

99.1 

91-7 

71.9 

54.3 

37.0 

20.4 

5.4 

62.5 

663 

12-14 

100.0 

99.7 

96.1 

78.4 

55.4 

36.0 

21.6 

CM 

5.0 

54.8 

663 

15-17 

100.0 

100.0 

92.3 

76.0 

54.3 

32.4 

21.3 

13.1 

4.2 

53.6 

663 

18-20 

100.0 

100.0 

95. 9 

88.2 

71.0 

49.9 

32.6 

18.3 

5.7 

60.7 

663 

21-23 

100.0 

100.0 

9S.0 

93.0 

84.5 

67.5 

45.2 

24.5 

8.2 

66.6 

440 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.9 

96.8 

87.3 

69.9 

51.9 

35.9 

20.9 

6.6 

61.4 

3755 

MONTH:  APR 


00-02  .0  0 

03-05  .  0  0 


06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

97.5 

91.6 

80.2 

62.0 

40.0 

15.3 

73.3 

642 

03-11 

100.0 

99.8 

97.5 

87,1 

69.0 

49.8 

31.5 

16.7 

7.6 

60.3 

642 

12-14 

100.0 

100.0 

93-3 

74.2 

49.1 

31.1 

19.4 

9.4 

3.3 

52.5 

639 

15-17 

100.0 

99.7 

89.1 

69.5 

48.1 

29.1 

17.3 

8.9 

3.0 

51.0 

640 

18-20 

100.0 

99.8 

96.7 

87.0 

69.4 

49.1 

28.3 

15.7 

6.4 

59.7 

637 

21-23 

100.0 

100.0 

99.1 

95.3 

86.5 

72.5 

49.5 

28.0 

10.9 

68.6 

422 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.9 

95.7 

84.5 

67.9 

50.8 

33.8 

19.3 

7.6 

60.4 

3622 

B  -  6  -  2 
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GPEIUTI1I6  UXATIOH  -A* 
USAFEnc,  ASBKVTLLB  HC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUEHClf  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ffCKTIOl 

1  NUKEIER: 

723087 

STATIOR  RRMB: 
LST  TO  OTC:  * 

FORT  BUSTIS/FBLKER  AAP  VA 

5 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH;  MAY 

OCT  81  -  NOV  91 

BOURS 

L8T 

10% 

20% 

RBIATIVB  BimiOlTY  GREATER  TEAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 

70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-0S 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.0 

88.1 

78.4 

54.6 

29.1 

79.2 

639 

09-11 

100.0 

100.0 

99.7 

95.1 

83.3 

68.7 

49.9 

30.5 

10.5 

68.2 

639 

12-14 

100.0 

100.0 

98.4 

88.1 

70-6 

52.0 

29.1 

15.8 

4.9 

60.4 

639 

15-17 

100.0 

100.0 

97.0 

84.8 

68.2 

47.4 

26.3 

14.7 

5.2 

58.9 

639 

18-20 

100.0 

100.0 

99.5 

95.8 

83.9 

68.7 

44.8 

26.0 

10.5 

67.6 

639 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

96.0 

88.5 

70.8 

45.6 

18.8 

76.3 

425 

ALL 

SOURS 

100.0 

100.0 

99.1 

93.4 

82.4 

67.7 

48.6 

30.4 

12.8 

68.0 

3620 

MONTH:  OUN 


00-02  .  0  0 

03-05  .  0  0 


06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.4 

91.9 

76.7 

50.2 

23.2 

78.8 

643 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

91.6 

71,9 

44.8 

15.9 

3.8 

67.2 

654 

12-14 

100.0 

100.0 

99.4 

94.3 

76.1 

46.6 

21.9 

6.3 

1.2 

59.4 

654 

15-17 

100.0 

99.8 

99.1 

92.8 

72.1 

46.2 

24.0 

8.6 

4.2 

59.3 

649 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

86.7 

69,2 

44.6 

23.5 

9.2 

67.9 

639 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.5 

89.6 

71.2 

4^.8 

18.2 

76.8 

413 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.7 

97.2 

86.7 

67.9 

45.6 

23.5 

9.4 

67.6 

3652 

S  -  6  -  3 
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OPERATING  LOGJ^IOH  ”A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATlOn  HIMBER:  723087  STATION  NAME;  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  JUL 


HOURS  RELATIVE  BUMIDITY  GR£/  7R  THAN  OR  EQUAL  TO 


ISI  { 

1  10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.7 

80.2 

47.2 

21.4 

79.6 

627 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.2 

82.5 

49.7 

15.7 

4.1 

69.5 

636 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

86.3 

56.4 

24.6 

8.8 

3.5 

62.3 

631 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

82.8 

52.1 

25.4 

9.9 

4.9 

61.8 

629 

10-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

94.5 

79.1 

49.9 

23.3 

9.5 

70.2 

621 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.0 

75.4 

40.2 

15.8 

77.4 

398 

ALL 

aouis 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

92.9 

75.9 

49.2 

23.1 

9.5 

69.6 

3544 

00-02 

03-05 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

97.3 

91.3 

99.6 

97.6 

05.7 

62.1 

98.5 

88.6 

63.1 

32.5 

99.4 

86.6 

59.1 

34.6 

99.9 

97.6 

87.7 

63,2 

100.0 

100.0 

97.3 

88.3 

99,5 

94.8 

00.7 

60.4 

MONTH:  AUG 


.0 

0 

.0 

0 

65.8 

28.2 

83.0 

670 

21.6 

4.2 

71.8 

672 

8.3 

2.4 

64.0 

675 

11.1 

3.6 

64.1 

674 

27.8 

8.5 

73.4 

669 

57.0 

19.3 

80.9 

446 

30.4 

10.5 

72.4 

3806 

USAFETAC/DS— 92/282  -  Page285 


OPBRATIHG  lOCATIOIf  *A*  CUHULATIVB  PERCENTAGE  PFBQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFEXAC,  ASBRVILLB  IfC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  01  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP 


aouRs 

isr 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TRAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.2 

86.5 

54.6 

21. B 

80.3 

606 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

92.2 

76.2 

49.5 

19.0 

4.1 

68.5 

606 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

95.2 

79.5 

50.0 

26.9 

7.6 

2.1 

60.8 

606 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

95.5 

77.7 

51.5 

26.9 

10.6 

2.6 

60.9 

606 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.0 

84.8 

59.9 

29.0 

8.8 

72.4 

604 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.8 

94.5 

80.6 

47.8 

18.4 

78.5 

402 

AU 

■OURS 

100.0 

100.0 

100.0 

98.0 

89.9 

74.4 

53.5 

26.9 

9.1 

69.7 

3430 

MONTH!  OCT 


00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

90.6 

74.6 

44.1 

17.2 

77.1 

639 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

86.4 

65.4 

38.7 

17.8 

7.2 

66.0 

639 

12-14 

100.0 

100.0 

100. 

87.9 

64.3 

38.2 

19.9 

10.6 

4.9 

57.3 

639 

15-17 

100.0 

100.0 

99.7 

89.8 

66.9 

40.2 

21.4 

12.1 

5.7 

58.1 

637 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99-2 

92.6 

78.2 

53-4 

23.7 

8.7 

70.0 

633 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.0 

86.7 

71.1 

35.1 

13.3 

74.8 

422 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.9 

95.6 

83.6 

65.3 

45.0 

23.2 

9.3 

66.8 

3609 

USAFBTAC/DS— 92/282  -  Page286 


(X’CRIiTIIlG  LOCATION  -A"  CUMULATIVB  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

U8AFBTAC,  ASHBVTLLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELRER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

LST  TO  UTCs  ♦  5  MONTH:  NOV 

HOURS  I  RELATIVB  HUMIDITY  GREATER  TRAN  OR  EQUAL  TO 


liST  1 

1  lot 

20t 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-03 

.0 

0 

08-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.7 

86.4 

71.7 

48.7 

21.7 

77.1 

558 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

96.6 

83.3 

63.6 

43.7 

25.6 

8.4 

66.6 

558 

12-14 

100.0 

100.0 

97.3 

85.8 

64.1 

40.2 

25.7 

14.9 

3.9 

57.4 

557 

15- ’7 

100.0 

100.0 

97.8 

83.4 

63.4 

42.9 

26.5 

13.5 

3.4 

57.6 

555 

18-20 

100.0 

100.0 

99.8 

93.7 

84.5 

71.0 

52.7 

28.6 

8.5 

66.2 

556 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

96.2 

88.6 

75.9 

61.6 

37.6 

12.4 

72.1 

370 

MX 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.1 

92.3 

79.5 

62.7 

46.1 

27.6 

9.6 

66.2 

3154 

MONTH:  DEC 


00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

97.6 

88.0 

71.6 

55.2 

35.5 

9.6 

70.2 

574 

09-11 

100.0 

100.0 

99.4 

92.9 

79.1 

61.0 

44.0 

26.2 

7.6 

65.6 

618 

12-14 

100.0 

100.0 

97,0 

82.1 

62.2 

49.1 

30.4 

18.2 

5.9 

58.9 

609 

15-17 

100.0 

100.0 

96.2 

80.5 

60.5 

47.0 

32.7 

19.9 

5.7 

58.8 

559 

18-20 

100.0 

100.0 

99.8 

92.3 

78.7 

60.4 

43.4 

27.6 

8.1 

65-6 

442 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

94.5 

P2.5 

64.6 

49.8 

29.2 

8.6 

67.7 

291 

ALL 

B0UR3 

100.0 

100.3 

98.6 

89.5 

74.3 

58.4 

41.8 

25.7 

7.5 

64.1 

3093 
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OPEMTIIIO  liOCATION  -A"  CUMULATIVE  PEBCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  ALL 

HOURS  I  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


LffT  1 

10% 

20% 

30% 

40% 

504 

60% 

70% 

80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

.0 

0 

03-05 

.0 

0 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

93.8 

85.2 

71.2 

45.9 

19.0 

76.0 

7446 

09-11 

100.0 

100.  u 

99.3 

94.7 

83.2 

66.1 

44.4 

21.6 

6.7 

66.2 

7515 

12-14 

100.0 

99.9 

97,5 

86.3 

67.5 

45.5 

25.8 

12.3 

4.1 

58.4 

7500 

15-17 

100.0 

99.9 

95.9 

84.6 

66.0 

44.0 

25.9 

13.2 

4.8 

58.0 

7428 

18-20 

100.0 

100.0 

98.8 

93.9 

83.2 

67.4 

45.6 

23.8 

8.7 

66.8 

7258 

21-23 

100.0 

100.0 

99.5 

96.8 

91.4 

81.0 

63.5 

37.3 

14.3 

73.0 

4795 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

98.4 

92.2 

80.2 

63.8 

44.9 

24.9 

9.3 

66.0 

41942 
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PART  F 


PRESSURE  SUMMARIES 

AU.  PRESSURE  DATA  IE  PART  F  IS  TAKER  FROM  BOURLV  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED 

-  BT  BIGHT  3-BOUR  STANOARO  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(AU.  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUmARY  IS  NOr  AVAILABLE  FOR  HETAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMBTER  SETTING. 

IN  INCHES  OP  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSBRVATIOR  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OP  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARB:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (BG). 


F  -  1  -  2 
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amKrinQ  location 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATiai  NIMBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/PELKBR  AAP  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  •>  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


HOURS 

(LST) 

1  STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

TOT  OBS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0400 

HBMI 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

Tcrr  OBS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0700 

MBAH 

1020.6 

1019.2 

1018.5 

1015.8 

1016.9 

1016.3 

1017.1 

1017.7 

1019.5 

1020.5 

1019.8 

1020.6 

1018.5 

SD 

8.254 

9.329 

9.501 

6.034 

5.782 

4.593 

4.030 

4.101 

5.275 

6.131 

7.788 

8.059 

7.165 

TOT  OBS 

204 

192 

221 

214 

213 

213 

208 

223 

202 

213 

186 

190 

2479 

1000 

MEAN 

1021.6 

1020.0 

1019.1 

1016.1 

1017.1 

1016.5 

1017.4 

1018.1 

1020.0 

1021.1 

1020.5 

1021.9 

1019.1 

80 

8.585 

9.533 

9.637 

8.146 

5.892 

4.652 

4.006 

4.127 

5.202 

6.321 

7.994 

8.222 

7.360 

TOT  OBS 

204 

191 

221 

214 

213 

218 

212 

224 

202 

213 

186 

206 

2504 

1300 

KEAN 

1019.4 

1018.4 

1017.7 

1014.8 

1016.1 

1015.7 

1016.7 

1017.3 

1018.9 

1019.6 

1018. 6 

1019.7 

1017.7 

SD 

9.013 

9.543 

9.433 

8.070 

5.941 

4.615 

4.041 

4.101 

5.193 

6.404 

7.976 

8.286 

7.293 

TOT  OBS 

205 

190 

221 

213 

213 

218 

211 

225 

202 

213 

186 

202 

2499 

1600 

MBMI 

1018.9 

1017.5 

1016.3 

1013.5 

1014.9 

1014.6 

1015.7 

1016.3 

1017.8 

1018.8 

1018.1 

1019.2 

1016.7 

SD 

9.174 

9.264 

9.127 

7.835 

5.958 

4.563 

4.058 

4.112 

5.158 

6.448 

7.961 

8.299 

7.274 

TCT  OBS 

204 

190 

221 

213 

213 

218 

211 

225 

202 

213 

185 

199 

2494 

1900 

HEAR 

1019.9 

1018.4 

1017.1 

1014.1 

1015-3 

1014.9 

1015.8 

1016.5 

1018.2 

1019.7 

1019.0 

1018.8 

1017.2 

SD 

9.216 

8.986 

8.921 

7.601 

5.727 

4.380 

3.971 

3.999 

5.019 

6.328 

7.955 

8.336 

7.152 

TOT  OBS 

195 

190 

221 

212 

213 

213 

207 

223 

201 

212 

186 

146 

2419 

2200 

HBM 

1020.5 

1019.0 

1018.0 

1015.2 

1016.3 

1016.0 

1016.7 

1017.4 

1018.9 

1020.4 

1019.3 

1019.3 

1018,0 

SD 

9.074 

8.861 

8.857 

7.474 

5.680 

4.352 

3.860 

3,932 

5.084 

6.243 

7.964 

8.083 

7.044 

TOT  OBS 

193 

190 

220 

211 

212 

200 

191 

223 

201 

211 

185 

145 

2382 

ALL 

MEAN 

1020.1 

1018.8 

1017.8 

1014.9 

1016.1 

1015.7 

1016.6 

1017.2 

1018.9 

1020.0 

1019.2 

1020.0 

1017.9 

HOURS 

SD 

8.933 

9.288 

9.295 

7.919 

5.885 

4.582 

4.050 

4.115 

5.212 

6.356 

7.980 

8.288 

7.259 

TOT  OBS 

1205 

1143 

1325 

1277 

1277 

1260 

1240 

1343 

1210 

1275 

1114 

1088 

14777 

P  -  2  -  1 
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QPBRKnilS  UXAnOH  -A’ 
USAFBTAC,  ASBKVILLB  IfC 


ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5 


HOURS 

(LST) 

STATS  1 

1  JAH 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MBMI 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

TOT  GBS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0400 

MEAN 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

TOT  OBS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0700 

MEAN 

30.14 

30.10 

30.08 

30.00 

30.03 

30.01 

30.04 

30.05 

30.11 

30.14 

30.12 

30.14 

30.08 

SD 

.244 

.275 

.281 

.238 

.171 

.136 

.119 

-121 

.155 

.160 

.230 

.238 

.212 

TOT  CBS 

204 

192 

221 

214 

213 

213 

208 

223 

202 

212 

186 

190 

2478 

1000 

WAN 

30.17 

30.12 

30.10 

30.01 

30.04 

30.02 

30.05 

30.07 

30.12 

30.15 

30.14 

30.18 

30.09 

SD 

.254 

.282 

.285 

.241 

.174 

.137 

.119 

.122 

.154 

.187 

.236 

.243 

.218 

TOT  OBS 

205 

191 

221 

214 

213 

218 

212 

224 

202 

213 

186 

206 

2505 

1300 

MEAN 

30.10 

30.07 

30.05 

29.97 

30.01 

29.99 

30.02 

30.04 

30.09 

30.11 

30.08 

30.11 

30.05 

80 

.266 

.282 

.279 

.238 

.175 

.136 

.120 

.121 

.154 

.189 

.235 

.245 

.215 

TOT  OBS 

205 

190 

221 

213 

213 

218 

211 

225 

202 

213 

186 

202 

2499 

1600 

ISAM 

30.09 

30.05 

30.01 

29.93 

29.97 

29.96 

29.99 

30.01 

30.06 

30.09 

30.06 

30.10 

30.02 

SD 

.271 

.274 

.270 

.231 

.176 

.135 

.120 

.122 

.152 

.190 

.235 

.247 

.215 

TOT  OBS 

204 

190 

221 

213 

213 

218 

211 

225 

202 

213 

185 

199 

2494 

1900 

mu 

30.12 

30.08 

30.03 

29.95 

29.96 

29.97 

30.00 

30.02 

30.07 

30.11 

30.09 

30.09 

30.04 

SO 

.272 

.266 

.263 

.224 

.169 

.129 

.117 

.118 

.148 

.187 

.235 

.246 

.211 

TOT  OBS 

195 

190 

221 

212 

213 

213 

207 

223 

201 

212 

186 

146 

2419 

2200 

ISAR 

30.14 

30.09 

30.06 

29.98 

30.01 

30.00 

30.02 

30.04 

30.09 

30.13 

30.10 

30.10 

30.06 

SD 

.268 

.262 

.262 

.221 

.168 

.128 

.114 

.116 

.150 

.185 

.235 

.238 

.208 

TOT  OBS 

193 

190 

220 

211 

212 

200 

191 

223 

201 

211 

185 

145 

2382 

ALL 

ISAM 

30.12 

30.08 

30.06 

29.97 

30.01 

29.99 

30.02 

30.04 

30.09 

30.12 

30.10 

30.12 

30.06 

HOURS 

SD 

.264 

.274 

.275 

.234 

.174 

.135 

.120 

.122 

.154 

.188 

.236 

.245 

.215 

TOT  OBS 

1206 

1143 

1325 

1277 

1277 

1280 

1240 

1343 

1210 

1274 

1114 

1088 

14777 
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OTEIWTIIIG  LOCKTIOII  'A- 
USAPEIAC,  ASHBVILLR  RC 


STATIOH  PRESSURE  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIOR  RUMBBR:  723087  STATIOH  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


BOURS 

(MT)| 

1  SIKTS  1 

1  JAR 

FBB 

MMI 

APR 

MAY 

JVN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

KBMI 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

,00 

.00 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

TOT  OBS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0400 

MBAH 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

SD 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

TOT  OBS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0700 

HBMI 

30.12 

30.08 

30.06 

29.98 

30.01 

29.99 

30.02 

30.03 

30.09 

30.12 

30.10 

30,12 

30.06 

SD 

.244 

.275 

.281 

.238 

.171 

.136 

.119 

.121 

.155 

.180 

.230 

.238 

.212 

TOT  OBS 

204 

192 

221 

214 

213 

213 

208 

223 

202 

212 

186 

190 

2478 

1000 

NBAN 

30.15 

30.10 

30.08 

29.99 

30.02 

30.00 

30.03 

30.05 

30.10 

30.13 

30.12 

30.16 

30.07 

SD 

.254 

.282 

.285 

.241 

.174 

.137 

.119 

.122 

.154 

.187 

.236 

.243 

.218 

TOT  OBS 

205 

191 

221 

214 

213 

218 

212 

224 

202 

213 

186 

206 

2505 

1300 

HEAR 

30.08 

30.05 

30.03 

29.95 

29.99 

29.97 

30.00 

30.02 

30.07 

30.09 

30.06 

30.09 

30.03 

SD 

.266 

.282 

.279 

.238 

.175 

.136 

.120 

.121 

.154 

.189 

.235 

.245 

.215 

Torr  OBS 

205 

190 

221 

213 

213 

218 

211 

225 

202 

213 

186 

202 

2499 

1600 

HBMI 

30.07 

30.03 

29.99 

29.91 

29.95 

29.94 

29.97 

29.99 

30.04 

30.07 

30.04 

30.08 

30.00 

SD 

.271 

.274 

.270 

.231 

.176 

.135 

.120 

.122 

.152 

.190 

.235 

.247 

.213 

TOP  OTS 

204 

190 

221 

213 

213 

218 

211 

225 

202 

213 

185 

199 

2494 

1900 

NBAS 

30.10 

30.06 

30.01 

29.93 

29.96 

29.95 

29.98 

30.00 

30.05 

30.09 

30.07 

30.07 

30.02 

SD 

.272 

.266 

.263 

.224 

.169 

.129 

.117 

.118 

.148 

.188 

.235 

.246 

.211 

TOT  OBS 

195 

190 

221 

212 

213 

213 

207 

223 

201 

211 

186 

146 

2418 

2200 

NBMI 

30.12 

30.07 

30.04 

29.96 

29.99 

29.98 

30.00 

30.02 

30,07 

30.11 

30.08 

30.08 

30.04 

SD 

.268 

.262 

.262 

.221 

.168 

.128 

.114 

.116 

.150 

.185 

.235 

.238 

.208 

TOT  OBS 

193 

190 

220 

211 

212 

200 

191 

223 

201 

211 

185 

145 

2382 

ALL 

HBMI 

30.10 

30.06 

30.04 

29.95 

29.99 

29.97 

30.00 

30.02 

30,07 

30.10 

30.08 

30.10 

30.04 

BOURS 

SD 

.264 

.274 

.275 

.234 

.174 

.135 

.120 

.122 

.154 

.183 

.236 

.245 

.215 

TOT  OBS 

1206 

1143 

1325 

1277 

1277 

1280 

1240 

1343 

1210 

J27i 

1114 

1088 

14776 
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PART  G 


CROSSWIlVD  SUmARY 


CROSSWIIID  SUWARIBS. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARB  SUMIARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-OOtJR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  .'Y  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  OF  THE  "CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT*  FGR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  18  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FRCM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  aXHTTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CCNSIDEFEO  A  DIRECT  CROSSWIND  IP  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  IRRBSHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 
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FERCBRTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRCH  SOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  JIEADING:  140-320 

STAnOR  IIIMBER:  723087  STATIOR  NAME:  ¥GBT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS  GE2S  CBS 

GBIO 

GEIS  GE2S  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

0 

0 

1.8 

610 

4.7 

615 

CKTBOORT  B 

0 

0 

5.2 

2.1  710 

10.6 

3.6 

720 

TIKE  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GBIO 

GBIS  0E2S  OBS 

GElO 

GEIS  GE25  OBS 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

GBIO 

GE15  GB25 

OBS 

CKTBCXIRy  h 

4.1 

615 

3.3 

.3  607 

1.5 

.2  585 

1.3 

386 

CKTSaOET  B 

S.S 

2.2  682 

6.9 

2.7  670 

3.3 

.6  633 

7.1 

1.9  .5 

421 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

GB15 

GE25 

CSS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

aasocm  a 

3.1 

.1 

3032 

2.9 

.1 

3418 

CXTBOORT  B 

7.0 

2.3 

3415 

7.0 

2.2 

.1 

3836 

OPBRATIII6  lOCATIOII  *A- 
USAFEtAC,  ASHEVILLE  NC 
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OPBPXnilG  UXKTiaH  *A* 
USAFRAC,  ASHBVILU  RC 


PBRCEIflAGB  FRBQUBNCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  BEADING: 


140-320 


8TRI0N  miNBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FBLKER  AAP  VA 
LST  ID  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  FEB 


CATBOORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  TOE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO  6B15  GB25  OBS 

6B10  6E1S  GB2S  OBS 

GBIO 

6E15 

6E25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25  ( 

CATEGORY  A 

0 

0 

3.B 

.5 

575 

7.2 

.5 

1 

CATBOORY  B 

0 

0 

6.6 

3.0 

.6 

662 

13.2 

5.3 

.8  1 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPKBD  (KX8) 

GSIO 

OBIS  GB2S 

OBS 

OHIO 

GE15 

GE25 

OBS 

OEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  (3E25  1 

CKROOICr  A 

7.9 

.5 

571 

5.1 

.2 

570 

3.0 

.2 

570 

2.1 

CAnoOKT  B 

12.2 

4.7  .3 

658 

10.8 

5.6 

.2 

657 

5.1 

2.0 

.2 

653 

6.1 

3.5 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GE15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATBOORY  A 

5.4 

.4 

2859 

5.0 

.3 

3239 

CATEGORY  B 

9.6 

4.x 

.4 

3291 

9.2 

4.1 

.3 

3715 
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OPERATIIIG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAF7IAC,  ASHEVILLE  NC  PRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

STAnON  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GBIO  6E15  GE25  OBS 

GEIO  6E15  GE25  OBS 

6E10 

GE15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25  OBS 

CKTEGORT  A 

0 

0 

5.7 

.5 

663 

6.9 

.6 

663 

CATEGORY  B 

0 

0 

10.9 

5.5  .3 

745 

14.5 

7.2 

.5  767 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEBD  (KTS) 

GBlO 

GE15  GH25  OBS 

GEIO 

GB15 

GE25  OBS 

GBIO  GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

8.9 

.6  663 

8.1 

.5 

663 

5.4  663 

5.5 

.7 

440 

CATEGORY  B 

15.3 

5.9  .5  745 

12.7 

5.7 

.3  734 

8.7  4.0  .1  732 

9.1 

5.1  .4 

471 

TIHB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPBBD  KTS 

GBIO 

GE15 

GB25 

OBS 

GEIO  GE15  G625 

OBS 

CATEGORY  A 

7.0 

.4 

3315 

6.8  .5 

3755 

CATEGORY  B 

12.4 

5-7 

.3 

3723 

12.1  5.6  .4 

4194 

G  -  2  -  3 
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OPBRKTIIIG  LOCKnOM  "A*  PBRCENXAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

OBAFETAC,  ASBEVllLS  HC  PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

SXKriOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

-ST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  APR 


CATBOORT  A: 

CATEOORy  B: 

AHY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURJtks  + 

SPECIALS) 

TXMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  IICO 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GS15  GE2S  OBS 

GBIO 

CEIS  GE2S  OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

GEIO 

GE15 

GE25  OBS 

CKTSOORT  A 

0 

0 

2.6 

642 

4.5 

.3 

642 

CKTEOCm.  B 

0 

0 

6.2 

3.3  .1  730 

11  .0 

3.7 

.1  730 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GR15  6E25  OBS 

GEIO 

GE15  GB2S  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

GE25  OBS 

category  a 

5.3 

.9  639 

5.2 

.6  640 

2.4 

637 

3.3 

422 

CATEGORT  B  | 

11.0 

4.6  .7  690 

10.2 

4.3  .4  704 

8.6 

2.7  .3  699 

7.3 

4.1 

.2  441 

TIMS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATEOORX  A 

4.0 

.4 

3200 

3.9 

.3 

3622 

CATEGORY  B 

9.4 

3.7 

.3 

3553 

9,i 

3.8 

.3 

3994 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

STATION  NUMBER:  723007  STATION  NAME:  PORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  IfTC:  +  5  MONTH:  MAY 

CATEGORY  A;  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  Bt  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  *  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GBIO  6B15  GB25  OBS 

GBIO  6B15  GB25  OBS 

6E10 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

CATBOCRY  A 

0 

0 

1.1 

639 

3.0 

639 

CATEGORY  B 

0 

0 

3.3 

.7  757 

7.1 

2,6  719 

TIME  (LST)  I  1200  -  1400  1500  -  1700  1800  -  2000  2100  >  2300 


SPEED  (KTS) 

GBIO 

GB15  CB25 

OBS 

GEIO 

GB15  GB25 

OBS 

GEIO 

6E15  GE25 

OBS 

GEIO 

GB15  GB25 

OBS 

CKTEOCRI  A 

3.0 

.2 

639 

2.8 

639 

.8 

639 

.7 

425 

CATBOQRr  B 

7.8 

2.9 

694 

6.6 

2.4 

711 

2.1 

.6  .1 

709 

2.0 

.2 

450 

TIMS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.1 

.0 

3195 

2.0 

.0 

3620 

CATEGORY  B 

5.3 

1.8 

.0 

3590 

5.0 

1.6 

.0 

4040 

G  -  2  -  5 


USAFETAC/DS— 92/282  -  Page301 


OPERKTIHG  lOCKTIOli  *A’  PERCBRTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

USAFEXAC,  ASHEVIU^  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

STAXIOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *■  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GB15  6E2S  OBS 

GElO 

GEIS 

6B25  OBS 

GEIO 

GEI5  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CKtBOORT  A 

0 

0 

1.4 

643 

1.8 

.2  654 

CMXfXXa  B 

0 

0 

2.7 

.7  706 

4.1 

.9  685 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

CEIO 

6B15  GB2S  OBS 

GEIO 

GEIS 

6B25  OBS 

GEIO 

GB15  GE2S  OBS 

GEIO 

6E15  6E25  OBS 

CATEgORT  A 

i.a 

.2  6S4 

1.8 

.2 

649 

.2 

639 

.7 

413 

CATEGORY  B 

4.6 

1.9  .1  692 

5.3 

2.4 

.7  739 

3.4 

1.2  727 

1.9 

.9  427 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

6E10 

GEIS 

GE25 

OBS 

GEIO  GB15  GE25 

OBS 

CATEGORT  A 

1.4 

.1 

3239 

1.3  .1 

3652 

CATEGORY  B 

4.0 

1.4 

,2 

3549 

3.8  1.4  .2 

3976 
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OPBRATIIIG  LOCATIOH  'A-  FERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 

USAFEXAC,  ASBEVIU£  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

STXnOR  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUL 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  B: 

AMY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  '  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

GEIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

0 

0 

1.0 

627 

2.0 

636 

CMBOORY  B 

0 

0 

2.5 

1.0 

710 

3.3 

1.4  702 

time  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS  CE2S  OBS 

GEIO 

6B15  GB2S  OBS 

GEIO 

GE15  GE2S 

OBS 

GEIO 

GE15  GB25  OBS 

CATBOORY  A 

2.7 

633 

1.6 

629 

.6 

621 

.8 

398 

CKTEGORY  B 

4.2 

1.9  .1  687 

S.6 

2.2  .4  717 

4.2 

2.4 

697 

1.9 

1.2  411 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RIS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15 

6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

3146 

1.5 

3544 

CATEGORY  B 

4.0 

i.e 

.1 

3513 

3.7 

1.7 

.1 

3924 
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OPBRXriMe  lOCATIOH  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSVaNDS 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

STATION  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  PORT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  f  SPECIALS) 


Tue  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GBIO 

GB15  GB25  OB3 

GBIO 

6B15 

GB25  OBS 

GBIO 

6E15  6E25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

0 

0 

1.2 

670 

1.9 

672 

CKCBOORY  B 

0 

0 

1.7 

768 

4.0 

1.1  724 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GRIS  GE2S  OBS 

GBIO 

GEIS 

GB25  OBS 

GBIO 

GB15  6E25  OBS 

GBIO 

GB15  GB25  OBS 

CATBaONX  A 

1.6 

675 

l.S 

674 

.7 

669 

.4 

446 

CAXEGONT  B 

3.8 

1.2  772 

3.0 

1.0 

762 

2.1 

1.0 

722 

1.1 

461 

TIM  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GBIO  GE15 

6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.4 

3360 

1.3 

3806 

CATEGORY  B 

2.9 

.9 

3748 

2.7  .8 

4209 
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OPBBATIIIO  LOCATICm  *A* 
USAFEIKC,  ASSBVILLB  NC 


PERCEinAGB  FHEQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

SiamOH  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FCWT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  SEP 

CATBGCmr  A:  ANY  CEILING  cm  VISIBILITY  (HOURLY  CfBS  ONLY) 

CATEOGRY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0600 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIO  GBIS  6B2S  OBS 

GBIO  GB15  GE25  OBS 

6EI0 

6E15  GE25  OBS 

6E20 

GB15  GE25  OBS 

CETBOORT  A 

0 

0 

1.7 

606 

3.3 

606 

CATEOORT  B 

0 

0 

3.0 

1.7  697 

7.2 

2.9  666 

TXMB  (LST)  I  1200  -  1400  ISOO  -  1700  1600  -  2000  2100  2300 


SPEED  (RTS) 

OBIO 

GBIS  GB2S 

OBS 

GEIO 

GE15  OK25 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

3.0 

.2 

eo6 

2.3 

606 

.5 

604 

.7 

402 

CATBOORT  B 

5.2 

1.5 

671 

5.6 

2.3 

666 

1.1 

.3 

632 

1.5 

.7 

409 

TXMB  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RF8 

GEIO 

6B15 

6E25 

CSS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATBOORY  A 

2.1 

-0 

3028 

2.0 

.0 

3430 

CATBOORT  B 

4.4 

1.7 

3332 

4.1 

1.6 

3741 
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OPERMTIIIG  UXATlCm  ”A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLB  HC 


PBRCEirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 


STKTIOII  NUMBER:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPSBD  (RTS) 

GEIO  6B1S  GB25  OBS 

GBIO  GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GEIS 

6E25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CMKgOICr  A 

0 

0 

1.3 

.6 

639 

3.6 

.5 

639 

CATBOORI  B 

0 

0 

1.8 

1.3 

.3 

717 

7.8 

3.7 

.3 

696 

me  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RS) 

QBIO 

GBIS 

GB25 

OBS 

GEIO 

GEIS  GB25 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CKnaoRi  A 

2.3 

.3 

639 

1.6 

637 

.9 

634 

.9 

.2 

422 

CATSOORr  B 

7,3 

3.2 

.4 

681 

5.6 

1.8  .1 

675 

2.3 

1.1  .2 

656 

2.5 

1.4 

.2 

432 

me  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

8PBBD  RTS 

GEIO 

6E1S 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

CAXEGOfOr  A 

1.9 

-3 

3188 

1.8 

.3 

3610 

esaWODPOt  B 

5.0 

2.2 

-3 

3425 

4.7 

2.1 

.3 

3857 

Q  -  2  -  10 
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oPBnvniiG  ux:atioii  *a" 

USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCElfCAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

STAnOH  RUHBBR:  723087  STATION  NAME:  FORT  EUSTIS/FELKBR  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  NOV  91 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  TWl 

HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPKBD  (RC8) 

6B10 

GB15  GE25  OBS 

6E10 

GE15  GE25  OBS 

GBIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

0 

0 

1.6 

558 

2.9 

.2 

558 

CATBOCRY  B 

0 

0 

4.9 

1.1  637 

7.9 

3.5 

632 

TIMS  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPKBD  (RTS) 

OBIO 

GBIS  CB2S  DBS 

OEIO 

GB15  GE25  OBS 

GBlO 

GE15  6E25  OBS 

GKIO 

GE15  6E25 

0£S 

CATBOORT  A 

2.2 

5S7 

1.4 

.2  555 

.9 

556 

1.1 

370 

CATBOORT  B 

7.4 

2.S  609 

5.5 

1.7  .2  597 

3.2 

.7  601 

5.8 

2.5 

396 

TXMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  ns 

OBIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GBIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

1.8 

-1 

2784 

1.7 

.1 

3154 

CMrSOORY  B 

5.8 

2.0 

.0 

3076 

5.8 

2.0 

.0 

3472 

0-2-11 
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OPERMTlnO  UXATIOR  'A'  PERCXIITAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

OSAFEEAC,  ASBEVILLE  RC  FR3M  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING!  140-320 


8XMI0R  INMBSR:  723087  STATION  NAME:  FORT  BUSTIS/FBLKER  AAF  VA 
1ST  TO  UTCs  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 
MONTO:  DEC 


CBTBOORT  A; 

Ainr  CEILING  OR  VISIBILITY 

(BOURLY  OBS  ONLY) 

CAtBOORT  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (BOURLIES  ^ 

SPECIALS) 

TIIC  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (ns) 

GSIO 

OBIS 

6E25  OB3 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  6B25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

0 

0 

1.7 

574 

3.6 

618 

cauEBOcmr  b 

0 

0 

5.7 

1.9  619 

7.5 

3.2 

677 

TINB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KIS) 

GBIO 

6815 

GB25  OBS 

6B10 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOCna  A 

3.9 

.2 

609 

2.9 

.4  559 

2.9 

442 

1.0 

291 

CKIBGORT  B 

7.1 

4.1 

665 

5.8 

2.7  .2  582 

4.7 

2.6  .2  464 

3.7 

1.3 

299 

TIIC  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

aenaon  a 

3.0 

.1 

2602 

2.8 

.1 

3093 

aaseoRT  a 

6.3 

3.0 

.1 

3007 

6.0 

2.8 

-1 

3306 

0-2-12 
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wowniia  LOCKTION  ’A’  FBBCBinAGE  FREgUGHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINOS 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  140-320 

SranOR  HTMBER:  723087  STATION  NAME:  FOTT  EUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  NOV  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO  GE15  GB25  OBS 

GBIO  GB15  GB25  C»S 

GEIO 

6E15  6E26 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

aOBOORY  A 

0 

0 

2.1 

.1 

7446 

3.8 

.2 

7515 

CMBOCEtY  B 

0 

0 

4.5 

1.9  .1 

8458 

8.2 

3.3 

.1 

8379 

TINE  (LSI) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS 

GB2S 

OBS 

GEIO 

GEIS 

6B25 

OBS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25  OBS 

CATBOOflT  A 

3.9 

.3 

7500 

3.2 

.2 

7428 

1.6 

.0 

7259 

1.6 

.1 

4795 

CAnoORY  B 

7.9 

3.1 

.2 

8246 

7.0 

2.9 

.2 

8214 

4.1 

1.6 

.1 

7925 

4.2 

1.9 

.1  5042 

TIMB  (L8T) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

8FBBD  RTS 

GEIO 

GEIS 

GB25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

omooRT  A 

2.9 

.2 

37148 

2.8 

.2 

41943 

CMnoORT  B 

6.3 

2.5 

.1 

41222 

6.1 

2.5 

.1 

46264 

0-2-13 
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S;  S;  S;  S; 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAMA 
AAAAAAAA 
fiA  M 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRRRARRRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRARRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTlUTriTlT 

TTlTlTmT 

TT 

TI 

TT 

TT 

TT 

TT 

IT 

TT 


HH  HH 

HH  HH 

RB  HH 

HH  HH 

BRRHHHHHHH 
HHHHHHHHHH 
HH 
HB 
BH 

BH  HH 
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PART  H 


DEGREE  DAY  SUHMARIBS 


DEGREE  DATS. 

CREATED  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS  (NAXtMIN/2  HBEH  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OP  DEGREE  DAYS  FOR  BACH  MOHTH  IH  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  BACH  SUWIARY  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-YEAR  (19S1-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- YEAR  POR  PROVIDES  AWS  USERS  OTTH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTMLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (HCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  HO  AVAILABLE  DATA  AND  NDNTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IH  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (*•**)  DENOTE  AH  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IH)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  'HEATING  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  PALLS  BELOW  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE'  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IP  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ONE  'COOLING  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  'BASE  TBIPBRATURB"  OP  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOB  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAT  IS  SAID  TO  RAVE  8  OOOLINO  DEGREE  DAYS. 

*6S  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
'BASE  TEMPERATURE*  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
IMBLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESE  SUmARlES  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 


H  -  1 


2 
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OPERATIIIG  UXKriCm  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  NC 


BEATXN6  DEGREE  DAYS 
FRDH  BOUKLY  OBSERVATIONS 


STATIOW  mJNBBR:  723087  STATION  NAME?  PORT  EUSTIS/PELKBR  AAF  VA 
LST  TO  UTC;  ♦  5 


BASE  TEMPERATURE  65 


PERI  CO  OF  RECX)RD:  JAN  61  -  APR  70 


JAR  FEB  HAR  APR  HAY  JUR  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


B  -  2  -  1 
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COOLING  DEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  S'; 

SnriOH  HUMBER:  723087  STATION  NAME;  FORT  BUSTIS/FELKER  AAF  VA  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  61  -  APR  70 

LST  TO  UTC;  +  5 


TEARS  I  JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JUK  JUL  AUG  SEP  OCT  BOV  DEC  ANN 


OPERATIHG  LOCATIOM  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC 


HEAR  I 

SO  I 


H  -  3  -  1 
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AW  S 

LIMITBO 
CLIMKnC  BRIEF 

MAX  92 

STATIOM  RAMS:  FORT  EUSTIS/FELRBR  AAF  VA 
LATITUOB/LOHOITUDB:  37  08  N  076  37  W 

BOURLY  OBS  POR:  OCT  81  -  MOV  91 

SUMMARY  OF  DAY  FOR:  MOV  EO-SEP  91  (PART  TIME  DATA, 
BDURS  SU7MARIZED:  0600  -  2200  LST 

LOT  TO  UTC:  *05 

MAY  70 

-  SEP  91) 

FIELD  ELEV!  12  FT 

STATION  M3C:  723087 

CALL  SIGN:  KFAF 

SUPERSEDES:  APR  87 

1  MORTB 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR  1 

BXrm  MAX  TEMP  (P) 

75 

81 

85 

91 

94 

99 

98 

99 

89 

76 

99 

30 

MBAM  MAX  TSMP  (P) 

46 

49 

58 

67 

75 

83 

86 

65 

69 

50 

67 

30 

MEAN  TEMP  (P) 

39 

42 

50 

59 

67 

75 

79 

78 

72 

62 

43 

6U 

30 

MBAM  HIM  TEMP  (F) 

32 

34 

41 

49 

59 

67 

72 

71 

65 

S3 

36 

52 

30 

BCriM  Mill  TEMP  (F) 

4 

9 

19 

30 

37 

45 

58 

49 

44 

32 

23 

13 

4 

30 

D/W  TEMP  CB  90  (F) 

0 

HOI 

mm 

mm 

{■M 

4 

9 

7 

2 

0 

0 

0 

24 

30 

D/W  TEMP  68  80  (F) 

0 

Kl 

Kl 

10 

21 

28 

26 

15 

3 

1 

0 

109 

30 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

17 

5 

Kl 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

12 

51 

30 

D/W  TEMP  LT  10  (F) 

1 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

30 

1  eeBEATIHO  DB6REB  DATS 

781 

646 

498 

237 

59 

3 

0 

< 

12 

145 

366 

668 

3437 

52  1 

1  MOOOLIHO  DBOREB  DAYS 

1 

f 

8 

33 

132 

311 

438 

409 

240 

52 

8 

* 

1631 

52  1 

1  MEAN  DEWPOIRT  TEMP  (F) 

27 

32 

37 

44 

56 

64 

69 

68 

62 

52 

43 

34 

50 

10 

1  MEAlf  NBT  BULB 

TUP  (F) 

35 

40 

45 

51 

61 

68 

73 

72 

66 

57 

49 

41 

55 

10 

1  99.95%  WCPA  (FT) 

650 

700 

750 

700 

450 

350 

300 

300 

350 

400 

600 

600 

550 

10 

1  MBAM  RBL  BUM  07  LEI(%) 

68.4 

72.1 

71.9 

73.3 

79.2 

78.8 

79.6 

83.0 

80.3 

77.1 

77.1 

70,2 

76.0 

10  1 

1  MBAM  MBL  BUM  13  LST(%) 

55.6 

57.5 

54.8 

52.5 

60.4 

59.4 

62.3 

64.0 

60.8 

57.3 

57.4 

58.9 

58,4 

10  1 

MAX  24BR  PMKIP  (IM) 

4.16 

2.67 

2.55 

2.44 

4.87 

6.59 

3.89 

5.24 

2.70 

3.52 

2.16 

6.59 

32 

max  PRBCIP  (1M) 

8.29 

6.73 

7.43 

5.64 

9.51 

12.77 

8,88 

12.19 

9.16 

6.24 

5.92 

63.33 

32 

MUM  PMSCIP  (IM) 

3.39 

3.31 

3.81 

2.71 

4.18 

5.41 

4.09 

4.53 

2.94 

2.50 

3.41 

44.08 

32 

HIM  PRBCIP 

(IB) 

1.47 

1.01 

1.58 

.51 

1.19 

2.21 

1.07 

.80 

.27 

.23 

.58 

22.82 

32 

0/V  PRBCIP  OB 

.01  (IM) 

11 

10 

11 

10 

11 

11 

12 

10 

8 

8 

8 

10 

120 

32 

D/W  PRBCIP  or 

.50  (IM) 

2 

3 

2 

mui 

3 

4 

3 

3 

2 

2 

3 

33 

32 

1  MAX  24RR  SMFL 

(IM) 

7.3 

mU 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

.4 

3.9 

9.6 

32 

MAX  SMFL  (IM) 

17.3 

■0 

0 

0 

0 

0 

0 

.4 

4.4 

23.7 

32 

MBAM  SMFL  (IM) 

3.7 

Ba 

Kl 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

.7 

9.0 

32 

1  D/W  SMFL  6B 

.1  (IM) 

2 

Kl 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

6 

32 

1  0/W  SMFL  OB  1 

.5  (IM) 

1 

H 

Kl 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

32 

1  MAX  DLT  SMO  DEPIB  (IM)  |  13 

12 

12 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

3 

13 

32  1 

PRVLM6  WRD  DIR  (DBO) 

S35-01 

$35-01 

$32-34 

$32-34 

$17-19 

20-22 

$20-22 

$20-22 

$02-04 

$32-34 

$35-01 

$35-01 

$20-22 

10 

HEAR  HMD  SPD  (RTS) 

5 

5 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

10 

MAX  WMD  SPD  (RTS) 

54 

51 

52 

50 

61 

55 

46 

40 

48 

48 

46 

52 

61 

29 

SRT  COVER  or  5/10  (%) 

54.4 

64.9 

58.1 

54.0 

58.8 

51.0 

57.1 

54.5 

49.7 

47.2 

51.7 

60.2 

55.1 

10 

D/W  TBUMDBRSTORHS 

1 

1 

2 

2 

5 

6 

8 

7 

2 

1 

1 

1 

37 

32 

D/H  FOO  (VSBY  LT  7  MI) 

11 

10 

11 

10 

13 

13 

14 

15 

15 

14 

11 

11 

148 

32 

LBOBMD:  AMM  « 
D/H  - 
&  > 

**  m 

*  m 

AimUAL 

MBAM  MUNBER  OF  DAYS  WITH 

BASED  OM  LESS  TEAM  FULL  HOtTEHS 

INSTAirrARECXJS  PEAK  WINDS 

DATA  MOT  AVAILABLE 

POR/YOR  -  PBRIOD/YEARS  OP  RECORD 

WCPA  -  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

1  -  LESS  THAM  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PBRCBNT  OCCURRBRCB  FREQUBHCY  OP  CEILING  AND  VISIBILITY 


HQinS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

LST 

00-02 

* 

* 

* 

m 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06  -  08 

22.5 

26.4 

24.1 

25.0 

13.4 

17.2 

18.4 

19.5 

24.7 

27.6 

22.5 

21.7 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

20.2 

25.8 

21.4 

21.0 

6.9 

12.1 

13.5 

13.4 

18.3 

20.1 

20.4 

17.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

18.2 

23.1 

17.5 

199 

14.6 

4.7 

7.3 

8.9 

11.1 

13. B 

16.2 

18.9 

14.1 

10 

VSBT 

15  -  17 

18.3 

24.4 

15.2 

10.8 

10.6 

3.7 

5.1 

6.4 

8.9 

12.9 

10.3 

18.6 

12.1 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

18.1 

23.9 

17.9 

10.7 

10.8 

6.1 

5.8 

6.3 

8.4 

12.0 

11.7 

15.8 

12.3 

10 

21  -  23 

17.4 

24.2 

19.3 

13.5 

10.4 

5.8 

4.0 

6.1 

9.7 

12.6 

12.4 

14.4 

12.5 

10 

ALL 

19.2 

24.7 

19.3 

14.2 

15.7 

6.8 

8.9 

10.1 

12.0 

15.9 

16.6 

18.9 

15.0 

10 

00  -  02 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06-08 

18.0 

20.5 

18.6 

14.0 

19.1 

11.0 

12-1 

14.0 

16.0 

19.1 

24.6 

17.4 

17.0 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

16.4 

18.7 

15.4 

10.4 

11.7 

4.3 

6.3 

9.7 

e.i 

11.4 

15.6 

16.2 

12.0 

10 

AMD/OR 

12  -  14 

15.9 

16.3 

11.9 

6.1 

4.4 

1.1 

3.8 

4.1 

4.5 

9.9 

9.0 

14.1 

8.4 

10 

VSBX 

15  -  17 

14.8 

16.1 

10.4 

5.5 

4.4 

1.4 

2.5 

2.5 

3.6 

9.3 

4.9 

13.6 

7.4 

10 

I.T  3  HX 

18  -  20 

16.1 

16.7 

14.3 

6.6 

6.7 

3.9 

2.3 

3.4 

5.0 

8.5 

6.5 

12.0 

8.5 

10 

21  -  23 

14.8 

18.4 

15.0 

9.7 

8.0 

3.1 

1.8 

2.9 

6.7 

9.5 

10.0 

10.7 

9.2 

10 

ALL 

16.1 

17.8 

14.2 

8.7 

9.1 

4.2 

5.0 

6.3 

7.3 

11.4 

11.9 

14.4 

10.4 

10 

00  -  02 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06-08 

12.6 

17.0 

13.9 

10.0 

13.5 

7-3 

5.1 

8.2 

10.7 

14.7 

17.9 

14.6 

12.1 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

13.5 

14.8 

10.7 

7.0 

5.0 

1.7 

2.7 

3.6 

3.1 

7.8 

11.8 

12.5 

7.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

11.5 

12.8 

8.6 

2.8 

2.5 

.2 

1.6 

1.5 

1.5 

5.5 

6.3 

11.0 

5.5 

10 

VENT 

15  -  17 

13.0 

13.0 

7.4 

2.8 

1.9 

.6 

1.7 

1.3 

1.2 

5.5 

3.8 

9.8 

5.2 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

13.5 

11.9 

8.9 

4.2 

2.8 

1.6 

.8 

2.7 

1.8 

5.8 

3.8 

8.8 

5.5 

10 

21  -  23 

14.0 

14.2 

11.4 

5.7 

4.5 

1.5 

*8 

1.3 

3.5 

6.6 

4.9 

8.6 

6.4 

10 

ALL 

13.0 

14.0 

10.1 

5.4 

5.1 

2.2 

2.2 

3.2 

3.6 

7.7 

8.3 

11.2 

7.0 

10 

00-02 

■1 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

03  -  05 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10 

CIO 

06-08 

■9 

3.3 

3.0 

1.7 

.8 

.2 

-0 

.6 

1.5 

3.4 

5.6 

3.5 

2.1 

10 

LT  200  FT 

09-11 

1.5 

1.4 

.3 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

1.8 

1.5 

.6 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.5 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.7 

.2 

10 

VSBT 

15  -  17 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

.2 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

2.4 

.9 

.3 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

1.4 

.5 

10 

21  -  23 

2.1 

2.1 

1.1 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

1.4 

.7 

10 

ALL 

1.5 

1.4 

.8 

,7 

.1 

-1 

.0 

.1 

,3 

.3 

1.5 

1.4 

.7 

10 

BURRICAHES/THOPICAL  storms  observed  for  the  period  :  1900  -  1986 


HR/TS 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

cxrr 

NOV 

DEC 

ANN 

60IM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

0/3 

3/5 

2/4 

0/0 

0/0 

0/0 

5/13 

120IM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/5 

3/4 

8/13 

7/10 

1/2 

0/1 

0/0 

19/35 

240m 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1/2 

1/11 

5/10 

22/22 

21/23 

5/7 

2/4 

0/0 

57/79 

REMARKS  :  SSHEATIHO  AND  COOLIHO  DEGREE  DAY  VALUES  WERE  TAKEN  FROM  CLIMATIC  BRIEF  FOR  LANGLEY  AFB  (APR  90). 
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